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KENTUCKY  -  JANUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   72°  on  the  22+  at  5  stations 
Lowest  Temperature:   -8°  on  the  6+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   7.89  inches  at  Dundee  Barretts  Ford 

Least  Total  Precipitation:   2.60  inches  at  Freeburn 

Greatest  One-Day  Precipitation:   4.20  inches  on  the  22nd  at  Dundee 

Barretts  Ford 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   13.0  inches  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  27th  at 

Grant  Dam  38 


PREPARATION  AND  PUBLICATION  OF  THIS  BULLETIN 

Much  of  the  data  presented  in  this  publication  comes  from  observations  taken  by  volunteer 
cooperative  observers.   These  observations  are  mailed  after  the  close  of  the  month  to  a  Wea- 
ther Records  Processing  Center,  where  they  are  checked  for  accuracy  and  completeness  and 
placed  on  punch  cards.   These  cards  are  used  to  prepare  copy  for  the  various  tables.   Print- 
ing and  mailing  is  done  at  the  National  Weather  Records  Center  at  Asheville,  North  Carolina. 

The  various  steps  all  take  time.   Records  for  any  state  can  not  be  checked  by  machine  until 
nearly  all  of  them  for  that  state  have  been  received.   Printing  can  not  be  done  until  all  the 
tables  and  the  text  for  an  issue  are  completed  and  assembled. 

Constant  effort  is  made  to  speed  up  publication  and  still  maintain  high  quality  of  the  data. 
A  realistic  deadline  for  mailing  the  printed  Climatological  Data  has  been  set  as  the  15th  of 
the  second  following  month  (45  days  after  the  end  of  the  month  for  which  data  are  published) . 
If  any  recipient's  copy  is  unduly  delayed,  the  Director,  National  Weather  Records  Center, 
Asheville,  North  Carolina  should  be  advised. 
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7           7           .57 

•  78      7 

•82       •AS 

•  76 

T 

•0 

9       .07 

T 

FORDS    FERRY    DAM    50 

5.21 

.48 

T 

.01       .01       T 

.02 

.02       .86 

.06 

1^00    2.02 

•  56 

.05 

•  1 

3      T 

•  03 

FRANKFORT    LOCK    <i 

5.62 

.68 

T 

.05       T 

.07 

.02      .06      .52 

.42      7           7 

.87    1.44 

1.20 

.0 

S       .04 

T 

T 

FRANKLIN    1    E 

5.16 

.30 

T             ,27 

.76 

.49 

1.33    1.10 

.72 

.1 

FREEBURN    2    SW 

2.60 

.06 

.13 

T             T 

.07      .24 

.01      .01 

.04 

.66      .04      7 

.27      .01 

•  96      7 

.0 

f>      .22 

•  0^ 

FRENCHBURG 

RECORD    MISSING 

GAMALIEL 

3.23 

,37 

.09 

T            T 

.16      .22 

7 

7            .05      .28 

.70      7 

7           .44      .11 

•  71 

.1 

3       T 

T 

T 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

5.50 

.58 

.05 

.03 

.08       T 

7 

.05      .60 

.46 

1.50      .98 

1^02 

.1 

GEST    LOCK    3 

5.60 

.52 

.07 

.05 

.06       T 

7 

7         1.17 

.35      7 

.73    1.34 

1^03 

.0 

T 

T 

GLASGOW 

6.67 

.42 

.04 

.04 

.10       .36 

.05      .54 

.64 

1.25      .78 

2^15 

.3 

GLASGOW    WKAY 

6.19 

.43 

T 

I           .30      T 

.05      .96 

.04       7 

.09    1.09    2.91 

.02 

.3 

GLENOAlE    1     E 

6.55 

.53 

.12 

.05      .63 

.35 

1.16      .78 

.88 

.03 

GOLDEN    POND    8    N 

6.30 

T           .20 

•13      •85 

7 

•03    1^38    1.38 

.03 

-05 

.2 

T 

GRANT    DAM    38 

7.66 

.68 

.02 

T            T 

T           T 

7 

7         1.00 

.30      7 

•66    1^74 

3.06      7 

T 

.1 

T 

•  02 

5RAYS0N 

RECORD    MISSING 

GREENSBUR6 

6.93 

.43 

.12 

T             .03 

.03      .25 

.06      .68 

.65 

1.09      .50 

•  85 

.3 

.05 

GREENSBURO    HIWAY    61    BR 

6.96 

.46 

.04 

.03 

.06      .26 

.07      .42 

•  69 

1.19      .55 

•  73 

.4 

GREENUP    DAM    30 

6.68 

.32 

.25 

.02       T 

T 

.80 

•  75      7 

.66      .75 

•  •12 

T 

.03 

GREENVILLE    2    W 

6.77 

.04 

T             .15 

•08      ^72 

7         1.65    2^06 

.10 

.1 

HARTFORD    6    NW 

5.12 

.51 

.01 

T 

7           .64 

.22 

1.06    1.04 

1^62 

T 

T 

•  04 

HAZARD    WATER    WORKS 

6.20 

.04 

.19 

.02 

.05      .02 

.31       .06 

•  10 

.79      .02 

.29      .06 

1.62       .02 

.3 

.05 

•  03 

HEIDELBERG    LOCK     1*               R 

3.66 

.10 

.37 

T 

T           .20 

7           I 

•  10 

.83      7 

.83      .04 

.62 

T 

.1 

.19 

T 

HENDERSON    <.    SW 

6.95 

.4A 

T 

.09 

T            .01 

7            .lb    1.17 

7 

7         1.71    3.06 

7 

T 

.3 

T 

HICKMAN    1    E 

5.20 

.74 

.03 

.02 

.03      .28 

.01       .96 

7 

1.10    1.50 

.26 

.08 

•  1( 

T 

•  11 

HICKSVILLE 

6.96 

.46 

.07 

.11 

.08      .74 

.09 

1.34    1.35 

•  67 

.23 

HIGH    8RIDGE    LOCK    7 

5.03 

.49 

.13 

.03 

.02      7 

.03      .75 

.65 

1.03      •87 

•  90 

T 

-Of 

.05 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

6.30 

.05 

.30 

.05 

.05      .38 

.15 

.12 

.75      .10 

•  30 

1^75 

.1( 

.20 

HOPKINSVILLE 

5.09 

.35 

T 

.23      .03 

7           .05      .38 

.32 

1^01       ^31 

2.06 

J 

.31 

.03 

.01 

HYDEN 

3.65 

.15 

T 

.06       .42 

.02 

.11 

.62      .05 

.29      ,07 

1.71 

.0? 

.07 

T 

.01 

INEZ 

)  6.33 

,10 

T            T 

T         0.05 

•05      ^26 

D.20 

1.85       .84 

.41 

T 

O.IS 

.42 

IRVINGTON 

6.62 

.56 

.06 

.05 

•13      ^93 

1.97    2.41 

.06 

.01 

.21 

•  02 

.01 

JACKSON 

3.23 

.11 

.26 

.31 

* 

• 

.80      .02 

1.30 

.22 

.21 

JEREMIAH 

- 

- 

- 

.10 

.08      .51 

•  60 

.41 

•10      •AO 

.82 

.13 

KEENE    1    NNE 

6.96 

.62 

.12 

.02 

.06 

7 

7           .66 

.56 

1^17      .90 

.53 

.IC 

T 

KENTUCKY    DAM 

5.66 

.40 

T 

.11       .10 

7           .51 

.40 

.92    2.23 

•  58 

.12 

.05 

.02 

LA    GRANGE    1     SW 

6.90 

.60 

T 

•30    l^AO 

1.40    1.60 

1.40 

D.2C 

LANCASTER 

3.99 

.53 

.05 

.04 

.09      .08 

• 

.72 

1.17      .28 

.68 

.32 

.03 

LEITCHFIELD 

6.96 

.59 

.06 

.04       T            T 

7           .06      .03 

7 

•03      ^62 

.31       7 

1.61       .36 

1.24 

,01 

.17 

T 

.01 

T 

T 

■LEXINGTON    WB    AIRPORT         R 

6.86 

.51 

-02 

.02      .02      T 

7 

7           ^23    1^00 

.03       7 

.36   1.07    1.37 

7 

.01       .03 

.IS 

T 

LIBERTY 

6.17 

-55 

.10 

T 

.07      .15 

•05      ^65 

.65 

1.10      .05 

.65 

.20 

.15 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

— 

.50 

T 

_ 

T 

7           ,30 

.40 

1.10      ,40 

.70 

.10 

T 

LOCKPORT    LOCK    2 

6.67 

.70 

.04 

T 

.07 

7 

1^33 

.40      .03 

.77    1.30 

2.00 

•  03 

LONDON    FAA    AIRPORT 

3*66 

.34 

.01 

.01       .32      7 

7 

7            ^07      .89 

.13      7 

.35      .14    1.19 

.03 

T             .01 

.15 

T 

T 

LOUISA    2 

3.69 

.14 

.18 

.04       T 

.04      7 

7           7 

.23 

.77      .02 

.80      .09 

.76      7 

T 

.30 

.10 

T 

LOUISVILLE 

5.95 

.70 

T 

7           7           7 

.39      .89 

7 

7         1.75    2.15 

7 

.07 

T 

LOUISVILLE    WB    AP                    R 

5.51 

.26 

.03 

.05 

.02      .02      T 

.25      .76 

.01      7 

.42    1.42    2.15 

7 

T            T 

.10 

T 

.02 
.01 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

6.36 

.67 

.05 

T 

.07      T 

7 

.01    1.07 

.17      7           7 

.75    1.85 

1.58 

.04 

T 

.05 

LOVELACEVILLE 

5.59 

.40 

.15 

.07 

7         1.08 

7         1.32    2.57 

MADISONVILLE    1    SE 

5.20 

.35 

.03 

.08      .03 

.67 

.19 

1.51    1.42 

.75 

.02 

.15 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

5.66 

.67 

T 

.36 

7            .03      .73 

.17 

.02    1,08    2^27 

.03 

.27 

.01 

MANCHESTER    4    SE 

3.56 

.27 

.37 

•  19 

.73 

1.43 

•  11 

MAYFIELO 

5.53 

.54 

.08 

.23 

» 

1.03 

1.23    1.61 

.59 

.10 

.12 

MAYSVILLE    DAM    33 

5.16 

.43 

.33 

.07       T 

7           .02      7 

7 

•  85 

.52 

.55   i.o; 

1.25 

T 

.05 

.0! 
7 

MC    KEE 

6.46 

.19 

.35 

T 

.07      .25 

.05      7 

7            .07      .11 

.72      7 

1.03       .12 

1.12      7 

.03 

.19 

.18 

7 

M10DLES60RO 

5.74 

.05 

.32 

T 

.11       .52 

7             T 

7           .06 

.74       .01       T 

.56      .64 

2.67      7 

T 

T 

.0* 
J 

X          , 

MIDWAY 

5.66 

.65 

.08 

.06 

.06      T 

7 

7            .04      .65 

.43       7 

1.05    1.41 

1.04 

•  17 

J 

.02 

MILLER5T0WN 

4.92 

.58 

.06 

•           .17 

.66 

.62 

1.30    1.15 

.54 

.0* 

MONT  I CELLO 

3.50 

.21 

.15 

.03 

.05      .36 

.02 

•14       .34 

•  78       7 

.51 

.79 

•  IC 
.17 

T 

MOUNT    STERLING 

5.65 

.79 

T 

.20 

.50      T 

7 

7            .26    1.03 

•           .30 

.20      .80    1.18 

.20 

T 

T 

MOUNT    VERNON 

4.21 

.63 

T 

.25 

7         1.16 

.03 

•  24      .80       .77 

7 

T 

.33 

MUNFORDVILLE    1    H 

5.32 

.65 

.02 

.03 

.05      .17 

7                                                 .04      .371 

.36       7 

1.13    1.64 

.69 

T 

•  16 

.01 

Y 

J 

MURRAY 

~ 

" 

.04 

.06      .22 

.09      .81  1 

7            .91    1,08 

7 

.04 

,0$ 

See  Reference  Notes  Following  station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


1 

Day  ol  month 

Station 

O 

1      1 

1      1 

E- 

1  1  2  1  3 

4  1  5  1  6 

7  1  8  1 

9 

10  1  U  1  12 

13  I  14   15 

16 

17    18 

19   20  1 

21 

22  1  23  1  24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

OLNEY 

7,15 

.39 

.10 

.14 

■  16 

,12   .96 

.14 

1,72 

2.40 

.60 

,05 

.17 

ONE  I  DA 

4.50 

.24 

T 

.2B 

.52 

.29 

T     T     ,15 

.90 

,51 

.06 

1.40 

T 

.15 

T   , 

ONEONTA  DAM  35 

5.16 

.60   .31 

T     T 

T 

T 

T    1,22 

.29 

.03   .01 

.50 

1.12 

1.01 

T 

.05 

T 

T 

.02 

OWENSeORO  2  W 

>  7.53 

.73 

0,03 

.10 

,04  1.05 

1.33 

2.92 

.98 

.05 

.30 

0WENS80R0  DAM  t^b 

7.36 

.74 

T     T 

.09 

.04  1.00 

.12 

T     ,79 

1.85 

2.55 

.01 

.13 

,04 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

5-T2 

.05        .02 

T 

T     .12 

.14   .90 

.60  2.49 

1.31 

T 

.07 

.02 

T 

T 

PADUCAH 

5.42 

.41 

T 

T     T 

1.08 

T    1.83 

2.10 

PAINTSVILLE 

3.27 

.12   .17 

T 

.04 

.02 

.01   T 

T          .05 

.17 

,01 

.80 

,10 

1,13   T 

.50 

.15 

PKEVILLE 

2.94 

.12   .02 

T     T 

.32 

.01 

.01 

T     ,21 

.45 

.01   ,31 

.96 

.25 

.01 

.26 

T 

PINEVILLE 

5.14 

T     .14 

T 

.09 

.58 

,02   T 

T     T     ,05 

.88 

.03   T 

.25 

.23 

2.65 

T 

T 

T 

,02 

PRINCETON 

>  5.63 

.24     n.io 

,09   .81 

.04  1.35 

2.80 

.10 

.10 

RAVENNA  LOCK  12 

- 

- 

T 

.24 

,06 

.15 

1.05 

.20 

.94 

.50 

.32 

.11 

RICHMOND 

4.13 

.52   .10 

.03   T 

.08 

,02 

T 

.05   T     .43 

.85 

.03 

.96 

.11 

.66 

T 

,05 

*22 

T 

ROCHESTER  LOCK  3 

5.48 

.38 

,02 

.16 

.17 

,07   .41 

.38 

1.36 

.82 

1.52 

.17 

.02 

RUSSELLVILLE 

- 

.49 

.71 

.08 

.54 

.42 

.90 

1.38 

2.38 

- 

.01 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

5.51 

.51 

T 

,20 

.05   .05   .66 

.25 

.90 

1.53 

1.03 

.23 

T 

T 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

4.13 

.50 

T 

,09 

.12   • 

.55 

1,40 

.67 

.65 

.05 

.10 

SALVISA  LOCK  6 

5.51 

.62   .07 

.02 

.04 

T 

T 

.02   ,53 

.52 

T 

1,12 

1.52 

,90 

,15 

T 

T 

T 

SALYERSVILLE  2  SE 

3.56 

.12   .27 

.06 

,04 

.02 

.62 

.03 

.80 

.12 

1.10 

,20 

.16 

SC0TT5VILLE 

5.49 

.43 

T 

.29 

1.19 

.15 

.12   .98 

2.00 

.05 

.28 

SEBREE 

RECORD  MI^-ilNG 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

5.43 

.46 

,07 

.13 

.98 

.09 

1.48 

2.12 

.10 

SHELBYVILLE  2  W 

5.33 

.70   .10 

,07 

.02 

.02   .01   .92 

.15 

,01 

.85 

1.29 

1,03 

.12 

.02 

,02 

SHEPHERDSVILLE 

- 

.69   .01 

.05 

.01 

.04   .12 

- 

.50 

1.50 

,86 

T 

SOMERSET  1  N 

3.96 

.73   .02 

T 

T     .31 

T     .14  1.00 

.15 

.20   ,87 

.20 

,01 

.02 

,31 

T 

T 

SPRINGFIELD 

5.43 

.30   .34 

T 

T 

.70 

.42 

T 

1.27 

1.56 

.70 

.12 

STEARNS 

3.20 

.13   .24 

T 

,07 

.54 

T     .09 

.64 

,30 

.05 

,94 

SUMMER  SHADE 

4.63 

.51 

T           T 

.37 

T 

,10  1.38 

T 

T 

,21   ,80 

1.03 

,05 

.03 

.15 

SUMMER  SHADE  SU6STA 

4.69 

.45   .10 

T     .01 

,13 

.30 

.02 

.02   .78 

.74 

T 

1,02 

.20 

.72 

T 

.17 

.03 

T 

TAYLORSVILLE 

1  5.51 

.60   .02 

.06 

.02   ,76 

.23 

D,02 

1.16 

1.06 

1.50 

.08 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.79 

.34 

,10 

.21 

.03 

.07   ,59 

.22 

,96 

.23 

.63 

.02 

.39 

TYRONE  LOCK  5 

5.59 

.64   .15 

.10   T 

.05 

T 

.02   ,44 

,58 

T 

.97 

1.02 

1.49 

.13 

T 

UNIONTOWN  DAM  49 

6.38 

.43 

.02 

.02 

T     .92 

T 

.74 

3.90 

,27 

.06 

.02 

T 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.86 

.55   .12 

.01   T 

T     .05 

T 

T     T 

T     .02   .58 

.50 

1.00 

.37 

,57 

T 

•  09 

T 

VANBUREN 

RECORD  MISSING 

VANCE6URG  DAM  32 

5.14 

.30   .36 

.03 

.01 

,91 

.50 

.85 

,91 

1.16 

.07 

.04 

WAYNES8UHG  7  NE 

4.21 

.51   .17 

.12 

.19 

,06   .36 

.85 

.95 

.04 

.58   T 

,13 

.25 

WEST  LIBERTY               i 

4.11 

.17   .35 

T     T 

.07 

T 

,2B 

.62 

1.05 

,13 

.94 

T 

.30 

D.20 

WILLIAMSBURG  2 

4.06 

.04   .19 

T     .03 

.10 

.55 

.02 

.03   ,06 

.97 

,04 

.32 

,23 

1.45   ,01 

.02 

WILLIAMSTOWN  b    WSW 

5.20 

.72   T 

T 

T 

T 

T 

T     .20  1.20 

,12 

T     T 

T     ,76 

1,41 

,68 

T 

.11 

T 

T 

T 

WILLOW  LOCK  13 

3.86 

.14   .26 

.05 

,07 

.10   .05 

.03        .15 

,72 

,97 

.18 

.84 

.18 

.12 

WOLF  CREEK  DAM 

4.09 

.17   .32 

,05 

,36 

.05   .15 

1,06 

.82 

.04 

.83 

.21 

.03 

WOODBURY  LOCK  4 

4.53 

.40   .03 

T 

.07 

,22 

.04   .28 

.38 

1.12 

.70 

.95 

T 

.34 

T 

cli 


of  Ken 


cky  , 


ay  be  obta 


ed  by 


ing 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bun 


Office  ; 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Uontbly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  either  are  missing  or  were  received  too  late  to  be  Incl 
Divisions,  as  used  In  "Clloatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

inches  and  ' 


Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville 


nd  movement  in 


fro 


Monthly  degree  day  totals  are 


Long-tern  means  for  full-tine  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  a 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Burea 


nd  Wind"  Table.   Max 
represent  observatio 


nd  Min  In  "Evaporatlo 
3  taken  at  the  presen 


Table  and  the  "Snowfall  and  Sno' 


the  "Seasonal  Snowfall"  Table 


sleet.   Entr 


Data  In  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24 
hours  ending  at  time  of  observation.   The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bur< 
No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

'  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sm 
This 
Bhelte 


at  6:00  a.m. ,  C.S.T. 


-  Ho  record  In  the  "Dally  Preclpl 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed. 

•  Amount  Included  In  following  measuremen 

0  Thermometers  are  generally  exposed  In  a 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Sta 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  n 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  sholly  or  partly  e 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  ar 


Groi 


utomatic  wind  instruments 


on  is  not  equipped  with 

rlbu'lon  unknown. 

ated  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howev 


:ion 


ndex 


after  rain. 


of  I  Inch  water  equivalent  to  • 
han  10  days  record  is  missing. 

a  full  month. 
ut  may  vary  slightly  from  the 


that  the  ther 


lie  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data, 
be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


8S 

This  entry  in  time  of  observation  column 

in  Stall 

on  Index  i 

T 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V 

Includes  total  for  previous  month. 

X 

Observation  time  is  1:00  a.m.,  C.S.T.  of 

the  foi: 

owing  day 

VAR 

This  entry  In  time  of  observation  column 

In  Statl 

on  Index  i 

the 

Station  Index  the  letters,  C,  G,  H,  and  J 

in  the  ■ 

Special" 

C  Weighing  Rain  Gage  Recording  Station.   Hourly  preclplt 

G  "Soil  Temperature"  Table, 

B  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  el 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documen 
may  be  found  in  the  latest  annual  Issue  of  Local  Climatologlca 


variable. 

under  the  heading  "Observation  Tine  and  Tables",  indicate  the  following: 
es  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Precipitatio 
mth  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


vernment  Printing  Off 
for  the  respective  s 


ubstatlons  through  1955  i 
ce,  Washington  25,  D.  C. 
atlons,  obtained  as  indl< 


ndlcated  ; 
s  MONTHLY  WEATHER  REVIEW  and  the  i 


nthly  CLIUATOLOCICAL  DATA,  NATIONAL  SDMUARY,  either  of  which  nay  be 


of  Documents 


eludes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
o  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


KfNTUCKY 
JANUARY  >«»f 


Dav    Ol  Month 


IS 


le    17 


ANCHORAGC 

ASHLAND    DAM    ?« 

BARBOURVlLI-t 

BAROStOWN  S  J  PREP  SCH 

BAXTER 

BEAVER  0AM 

BCNMAM 

BENIOH  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  F»A  »P 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 


FLEHINGSBURG  2 


FORDS  FERRY  DAM  50 


FRANKFORT  LOCK  i* 


GLASGOW  WKAY 


GOLDEN  POND  S  N 


GREEN5BURG 


GREENVILLE  2 


HEIDELBERG  LOCK  U 


HENDERSON  i*    SW 


HICKMAN  1  E 


HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 


HOPKINSVILLE 


IRVINGTON 


LEITCHFIELD 


MAS 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


»»   AT 
ST   2» 


«0   )«   26 


«   52   iO 

AO   32   >S 


5»   50 
38   31 


50   t« 
36   24 


40   52 
32   22 


53   50 
A5   26 


53   50 
36   33 


50   47 
36   21 


52   AS 
38   26 


50   45 
37   26 


39   26   28 


49   43 
35   27 


50   48 
35   26 


53   57 
36   37 


37   26   19 


49   49 
41   30 


49   52 
33   27 


MAX 
MIN 


MIN 
MAX 


J)   15  I> 

5-6  1 

45  16  25 
17-2  4 

46  16  44 
IS  -  3  ■ 

47  18 
6-4 

57   25  16 

21    0  0 

26   25  42 


24   19   39 


52   16   16 


52   18   32 


23   18   38 


51   50 
23   20 


27   22 
49   54 


33   26   21 


21   26 
58   45 


52   16   15 


36   2i 

21   15 


45   32 
30   18 


37   31 
28   11 


36   40   34 


45   40   32 


40  38  31 

26  31  11 

44  41  2  7 

21  25  10 

44  40  27 

8  27  10 

42  38  29 
18  28  13 

41  38  30 
29  22  17 

43  38  30 
23  27  10 

42  41  29 
25  27  14 

42  40  31 

18  30  9 

40  36  27 

27  20  15 


43   37 
35   12 


39   30 
29   12 


41   29 
28   11 


34   26 

20   11 


40   35   30 
32   29   16 


52   16   15 


40   16   39 


37   19   39 


21   18   37 


52   27   11 


55   15   35 


30   18   36 


42   40   2  8 


39   32 
30   15 


40   43   38 


28   31   15 
46   43   30 


31   27   16 


39   46   40 


33   47   36 


JS   42   5S 


31   18   50 


30   42   54 


35   44   54 


25   26   39 


25   28   35 


36   48   58 


29   40   51 
12   10   24 


25   40   49 


33   40   55 

14   18   36 


15   14   22 


10   12   26 


32   40   52 
11   10   20 


29   40   48 


29   30   41 


28   30   39 


30   38   51 
10   12   25 


32   40   52 


30   40   51 


34   45   57 
13   18   27 


30   31   42 


30   42   53 


37   47   58 


31   3  3   42 


26   36   50 


57   60   5t 


J»   31 
56   55 


37 

31 

26 

13 

36 

29 

27 

15 

33  30  36 

57  64  62 

35  40  48 

56  65  57 
37  35  31 

41  52  56 
17  34  38 

63  66  59 

42  49  32 

42  52  56 

15  35  37 

65  63  59 

36  53  29 

52  62  62 

41  41  32 

57  59  57 
2  7  21  44 

63  64  60 

37  44  33 

64  67  56 

42  50  21 

61  65  60 

42  45  32 

53  57  52 

30  39  34 

56  63  60 

36  42  33 

53  54  52 

29  41  24 

53  55  57 

26  30  38 

51  54  64 


17   32   40 


51   62   62 
35   42   35 


60   64   60 
29   30   33 


56   57   55 


54   60   59 


56   55   53 


57   62   59 


53   54   60 


64   62   60 


55   62   67 


65   59 
53   32 


52   62   62 
26   35   36 


35 

43 

56 

60 

61 

56 

10 

19 

30 

41 

51 

29 

35 

36 

43 

58 

62 

62 

15 

19 

25 

36 

45 

38 

23 

24 

31 

45 

48 

56 

8 

-  3 

3 

15 

36 

40 

32 

37 

44 

58 

65 

65 

11 

13 

19 

33 

43 

44 

29 

39 

46 

61 

60 

60 

5 

0 

10 

25 

27 

46 

35 

44 

56 

63 

62 

59 

9 

13 

27 

41 

47 

32 

31  IS 

5  5 

36  18 

9  5 

50  16 

6  6 

39  19 

4  5 

52  22 

22  8 


56   65 
35   26 


19   35   54 


44   62   70 


32   22   35 


52   16   24 


31   27   39 


33   19   31 


44   19   30 


33   21   33 


22   23   36 


35   18   27 


3  3   40   5  3 
11   17   27 


62   65   59 


50   13   19 


53   21 
20   10 


36   16   28 


34   19   26 


33   18   27 


30   23   35 


50   15   18 


32   20   33 


33   26   39 


32   25   35 


30   22   34 


10   12   II 


47   21   34 


32   22   33 


32   21   34 


60   69 
50   39 


33   46   60 


48   60   66 
30   40   28 


51   62 
35   46 


60   70 
38   50 


63   70 
3  3   64 


43   61   71 
27   40   33 


61   70 
40   19 


59   69 

39   41 


60   66 
36   39 


41   56   66 


41   61 
38   41 


44   66 
29   40 


45   54   70 


56   69 
36   51 


49   62   67 


40   45   61 


28   36   26 


43   48   63 


49   60   68 
31   38   34 


41   53   70 


30  33  22 

42  50  70 
20  36  38 

35  41  64 

3  35  36 

43  50  69 
16  38  48 

43  66  72 

8  32  55 

47  57  65 

27  36  27 

45  58  68 

28  39  28 


28   31   51 


35   5) 

11   24 


67   40   50 


36   53 
17   20 


30   38 
13   13 


35   53 
14   22 


27   36 

13   13 


40   5  3 
13   21 


36   53 

16   27 


19   12   14 


37 
14 

52 
19 

39 
16 

53 
22 

36 

17 

52 
25 

31 
18 

50 
19 

35 

14 

52 
19 

25 
13 

48 
22 

22 

11 

32 
17 

23 

10 

35 

17 

31 
16 

38 
15 

35 
15 

53 
23 

33   35   50 


32   52 
17   18 


32   50 
13   19 


35   37   52 


69   26   38 
14   13   14 


61   37   53 
16   10   14 


25   32   52 


60   28   36 


68   27   39 


65   38   56 


27   34   52 


50   47   37 
)5   35   24 


32   16   26 


20   40   35 


50   48   40 
36   39   28 


51   58   61 


54   51   39 
35   39   30 


50   56   60 
17   20   39 


56   53   41 


56   54   45 


52   51   42 
39   39   29 


63   50   40 
29   39   31 


36   42   29 


33   32   24 


52   50   45 
41   39   27 


50   46   40 
26   25   27 


51   53   52 
31   42   30 


56   62   59 
10   42   35 


56   53   46 


50   50   43 
34   36   28 


50   46   34 


36   36   30 


46   47   39 
33   34   25 


54   50   37 
41   35   27 


52   50   41 
20   39   29 


38   35   31 


58   54   42 
36   40   28 


54 

54 

20 

34 

55 

52 

37 

39 

56 

55 

23 

36 

52 

50 

39 

35 

52 

56 

29 

32 

49 

56 

15 

23 

54 

57 

25 

38 

62 

59 

23 

37 

50 

47 

37 

43 

50 

48 

36 

42 

36   55   60 

)1   34   40 


50   65   6) 
34   30   40 


37   58   61 
29   34   38 


3  7   6>   62 
25   3J   36 


42   53   60 
31   31   36 


36   67   65 
25   31   35 


39   63   62 
31   36   38 


46   57   62 
31   32   41 


40   65   60 
32   34   37 


38   50   52 
12   32   36 


38   58   62 
22   33   3« 


37   54   56 

14   32   31 


35   40   64 
33   33   36 


37   53   51 

30   35   38 


35   60   60 
25   33   37 


36   50   59 
15   33   19 


35   52   58 

25   33   37 


42   67   62 
32   38   38 


44.0 
23.6 


49.6 
22.6 


45.0 
23.3 


43.6 
20.8 


45.0 
23.6 


45.7 
22.5 


45.5 

24.6 


46.0 
22.7 


46.5 
23.9 


46.1 
21.7 


41.6 
21.1 


44.6 
23.7 


44.3 
21.0 


45.5 
21.7 


42.0 
20.4 


43.1 
23.1 


45.6 
22.9 


46.0 
21.8 


43 

66 

42 

44 

7 

34 

40 

32 

20 

3 

62 

61 

40 

45 

2 

36 

37 

27 

23 

9 

63 

61 

43 

46 

8 

34 

41 

33 

20 

4 

62 

62 

37 

43 

1 

31 

34 

26 

22 

5 

50 

60 

44 

2 

37 

36 

23 

4 

41 

61 

57 

42 

3 

31 

31 

36 

18 

9 

48 

67 

40 

44 

9 

31 

34 

29 

21 

6 

56 

61 

45 

47 

9 

31 

27 

28 

20 

0 

60 

60 

38 

43 

.9 

33 

36 

29 

22 

.3 

60 

60 

39 

43 

9 

36 

36 

30 

24 

0 

See  Reference  Notes  Followmg  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


KEf4TUCKY 
JANUARY  1959 


Station 


Day  Ol  Month 


LEXINGTON  WB  AIRPOBT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  »  SE 
MATFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MIDOLESBORO 
MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 

0WENS60R0  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 


PIKEVILLE 


PRINCETON 


RUSSELLVILLE 


ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 


SCOTTSVILLE 


SHELBYVILLE  2  W 


SOMERSET  1  N 


SUMMER  SHADE 


VANCE8URG  DAM  32 


HeST  LIBERTY 


WILLIAMSBURG  2 


WILLIAHSTOWN  S  WSW 


WOLF  CREEK  DAM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


33  29  29 

48  47  54 

37  25  21 

50  49  50 

38  30  28 

50  48 

34  27 

43  53  48 


49   49   44 
35   26 


53   48   50 
38   21 


54   51   51 


42   52   42 
32   26 


45   49 

27   32   21 


50   49 

44   26   21 


52   50   54 
42   26   20 


38   18   35 


45   50 
28   30 


49   44 
25   25 


56   51 

37   23   20 


19   18   40 


50   17   43 


40   52   31 

27   28   12 


56   50   48 
49   35 


51   45 
19   18 


48   49 

34   26   21 


42   49 

38   27   22 


49   58   46 
35   25 


54   50   54 
38   25 


48   54 
25   19 


49   49   53 
35   23 


47   47   52 
38   29   22 


21   17   37 


54   22   15 


51   19   38 


47   16   43 


48   49 
26   22 


48   53 
30   20 


52   40 
26   22 


48   38 
28   27 


53   15   31 


27   18   35 


40   20   35 


32   18   37 


5-3-2 
46   17   43 


43   16   40 


44   14   25 
14-3 


56   22   14 


60   24   19 


51   16   13 


41   35   27 


44   38   26 


30   22   20 
38   35   35 


26   28   11 


20   26   18 


34   32   17 


29   49   30 


38  35  33 
22  31  13 

44  38  28 

15  21  10 

39  40  32 
34  29  17 

40  35 
29  24 

39  36 

34  24  17 


23   30   12 


44   40   31 
22   28   14 


41   40   29 
22   26   11 


45   38   2  7 
17   20   10 


31   43   31 


35   40   29 


27   38   50 


43   55 
15   27 


48   57 
15   26 


44   57 
15   26 


40   55 
16   25 


30   43   51 


46   56 

20   32 


29   29   39 


43   53 
8   23 


26   39   50 


11   13   26 


44   58 
15   26 


33   41 
14   20 


10   15   29 


25   26   39 


28   33   45 
15   II   12 


29   41 
10   12 


33   43 
10   10 


57   62 
39   43 


56   60   60 


59   60   53 


63   62   57 
41   52   29 


64   63   59 


62   64   59 
42   50   35 


43   53   28 


51   55   57 
20   32   31 


51   55   55 
29   41   47 


52   58   55 
35   38   33 


52   62   59 
43   38   33 


52   61   58 
36   46   32 


53   62   56 


31   47   31 


30   35   49 


65   68   58 
40   48   31 


30   40   41 
55   70   52 


55   58 
35   44 


58   64 
38   40 


65   55 
49   28 


52   58   55 
30   30   48 


48   55   50 
17   32   39 


50   60   66 


51   56   57 
28   37   38 


55   62   67 
20   44   45 


26   16   27 


29   19   29 


33   20   31 


20   20   34 


29   27   39 


51   22   34 


29   26   39 
9   10   12 


50   25   30 


45   21   32 


34   19   27 


39   19   30 


32   22   34 


30   2  7   39 


36   28   37 


49   13   19 


33   26   35 


50   16   19 


34   23   35 


33   17   39 


48   20   30 


48   14   23 


53   12   12 
11    4-2 


58   15   22 


17   23 
0  -  1 


54   16   22 


40   57   67 
27   36   19 


29   35   33 


48   59   56 


49   62   57 
33   35   24 


48   59   58 
31   35   25 


42   59   70 
25   39   33 


41   63   58 
19   35   55 


48   62   57 
32   35   23 


37   42   63 


22   37   50 


40   59   57 
21   35   39 


40   59   58 


49   52   59 
34   39   24 


48   57   54 
30   35   25 


49   64   57 
36   35   15 


50   52   64 
32   34   19 


45   65   71 


49   62   52 
30   37   25 


36   40   55 


46   60   70 
28   38   30 


39   45   62 

8   3  8   40 


22   35   63 


39   58   59 
19   37   41 


43   63   72 
15   35   35 


37   40   65 


41   55   56 


28   36   51 


23   33   51 


27   39   51 


27   37   52 


10 

10 

20 

34 

39 

50 
19 

38 
13 

51 
11 

60 
20 

61 
40 

26 

10 

39 

18 

52 
25 

51 

38 

50 
40 

70 
17 

25 
14 

32 
18 

52 
22 

50 
35 

52   37 
15   12 


60   40   45 
10   12   12 


27   41   64 


26   33   50 


25   37   51 


27   39   53 


63   40 
25   17 


32   38   54 


62   23 
12   13 


38   39   53 
11   15   27 


34   37   53 
11   13   23 


70   25 
18   14 


66   30 
18   16 


57   19   26 


38   33   25 

56   59   42 
30   40   32 


39   37   25 


51   49   37 


56   53   40 
39   37   27 


54   51   39 
36   38   28 


52   51   45 


58   53   58 
20   42   40 


58   60   48 
29   44   34 


21   40   27 


54   51   51 
35   44   29 


49   45 
35   40 


54   53 
40   36 


25  39  35 

58  50  40 

39  39  28 

52  52  51 

25  37  30 


55   53   43 


54   55   45 
32   37   32 


35   35   27 


29  30  31 


53   55   53 
16   39   32 


51   49   40 
24   30   21 


54   59   58 


59   60   39 
35   35   24 


53   57   42 
32   32   29 


58   62   40 
33   38   2 


66   63   40 
34   31   2 


66   54   38 
34   31   27 


62   55 

3*   37   29 


54   52   46 
32   42   35 


66   53   36 
33   34   29 


63   61   60 
30   46   37 


66   61   43 
33   40   34 


55   59   50 
28   37   31 


62   68   38 
37   38   32 


66   60   39 
34   36   32 


50   57   43 
33   37   30 


65   53   37 
36   31   27 


67   54   39 

31   33   27 


63   50   44 
38   44   37 


56   64   43 
34   35   29 


70   53   3 
32   35   29 


62   46   39 
32   36   32 


64   60   40 
35   37   31 


55   59   50 
38   37   33 


35   50   48 
32   33   32 


53   68   58 
31   33   36 


40 

67 

40 

39.6 

26 

35 

27 

16.8 

45 

68 

54 

46.4 

34 

37 

36 

21.0 

44.2 
20.9 


44.5 
24.1 


45.2 
23.3 


43.9 
22.7 


48.8 
22.4 


44.6 
24.8 


47.5 
24.5 


42.7 
23.0 


46.3 
22.3 


47.0 
25.9 


46.6 
22.0 


41.7 
20.9 


41.8 
20.7 


46.4 
24.4 


43.5 
21.5 


45.5 
21.6 


46.6 
22.3 


41.3 
18.2 


46.5 
22.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
-    8    - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Slalioit 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

29 

2« 

27 

128 

29 

30 

31 

IWRDSTOWN  S  J  PRKP  SCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNl) 

T 

.7 

nKNHAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

T 
T 

1.0 

1 

T 
1 

4.S 

4 

l.S 
4 

T 
3 

2 

1 

5.0 
3 

1.0 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

IIKRKA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

- 

- 

1.8 
2 

_ 

_ 

.5 

1 

HOWLING  GREEN  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CAIIPBELLSVILLK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

.3 
T 

T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

1 

1 

T 

.2 

1.0 

T 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

.2 
1 

T 

1 

1 

1.0 
1 

.9 
1 

T 

.2 
T 

.1 
T 

T 

T 

4.2 
4 
.2 

3 
.1 

1 

1 

T 

CY NTH I ANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

.6 

1 

1 

4.0 
4 

.2 

4 

3 

2 

T 
T 

.5 
1 

1.5 

T 

EDDYVILLE  LOCK  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

: 

: 

- 

: 

: 

- 

; 

FARUERS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.5 
3 

T 
3 

T 
3 

2 

T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
T 

FORDS  FERRY  DAM  50 

SNOWFALL 
SN  ON  GMD 

.3 

T 

.3 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

GEST  LOCK  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
T 

- 

1.0 
1 

HAZARD  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

- 

2 

HEIDELBERG  LOCK  14 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

T 
2 

T 
1 

T 

1.3 
1 

T 
1 

1 

T 

T 

1.5 

HENDERSON  4  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 

T 

T 

HOPKINSVILLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

IRVINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 
T 

.5 

1.5 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.2 

T 

T 

T 
T 

1.7 

.5 

2 

.2 

T 
2 
.3 

2 
.2 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

.9 

T 

T 

LONDON  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 
1 

T 

1 

1 

1.0 

1.3 
2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.1 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

1 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

4 

3 

3 

1 

.6 

HAYSVILLE  DAM  33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

- 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

MIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.8 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

T 
T 

T 

MILLERSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1 

T 

1.0 

1 

MONTICELLO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

T 

MURRAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

.5 

T 

OWENSBORO  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

T 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

PAINTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

.5 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

.5 

1 

.1 

1 

1.0 

1 

1 

T 

T 

RDSSELLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

: 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

: 

; 

- 

: 

: 

; 

- 

- 

: 

- 

- 

- 

: 

: 

- 

- 

- 

- 

; 

SOMERSET  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.5 

1 

1 

1.0 

T 

SUMMER  SHADE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

1 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
-    9    - 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JANUARY  1959 


^  rill  III'  "    '■     3 
illll  ^Uf      I  £Af\ 


♦-♦■ 


K?ClU 


4 '<v^ 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KKNTIHKY 
JANDAKY     mi;.') 


STATION  INDEX 


KENTUCKY 

JANUARY  1959 

1 

OBSERVATION  1 

r 

^ 

W 

OBSERVATION 

§ 

fi 

w 

U 

Z 

1 

TIME  AND 

Q 

U 

bl 

i 

TIME  AND 

s 

TABLES 

B! 

C 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

1 

3 

i 

OBSERVER 

STAHON 

i 

COUNTY  « 

3 

i 

<   - 

OBSERVER 

■c 

5 

^ 

1 

if 

1 

Eb 

i 

if 

ADOISOM  MM  «S 

mIT 

3RECK1NRI0GE 

^ 

37  55 

86  34 

380 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

" 

EXINGTON  WB  AIRPORT     4746  1 

AYETTE         4 

38  02 

84  36 

979  MIdImIdI 

:  HJ 

J.S.  WEATHER  BUREAU 

ADOLPHUS  1  N 

1063 

ILLEN 
ILINTON 

36  39 

85  08 

960 

7A 

c 

IDELL  H.  DEARING 
MRS. BARBARA  M.  COOL 

LIBERTY                  4755  1 
LITTLE  HICKMAN  LOCK  8    4825 

ESSAMINE       4 

37  45 

84  55 
84  35 

772 
560 

7A 

:   cSfiProF'tNGmEtRs    1 

ALLCM 

1095 

"LOYD 

37  35 

82  43 

8A 

NANNIE  AUXIER 

LOCKPOBT  LOCK  2 

,857  HENRY             4 

38  26 

84  58 

485 

6A 

,OKPb  0^     tNGlNLtHi 

AHCHOAAOE 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

TP 

7P 

C.  E.  BARRET 

LOGLICK  1  S 

1.882  CLARK           4 

37  51 

84  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

APEX  2    NE 

3185 

■1UHLENBERG 

37  08 

87  19 

510 

7A 

SPENCER  PROWSE 

LONDON  3  W 

1.893 

AUREL          2 

37  08 

84  08 

1277 

c 

CITY  OF  LONDON 

ASHLANO  DAM  29 

0254 

30Y0 

38  27 

82  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LONDON  FAA  AP 

1.898 

AUREL          2 

37  05 

84  05 

1191 

MID 

>1ID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BAReOURVILLE 
BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

0381 

CNOX 

36  52 

6P 

6P 

UNION  COLLEGE 

LOUISA 

62  37 

582 

CHARLES  F.  BRANHAH 

0397 

NELSON 

37  *e 

85  28 

631 

H 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

LOUISA  2 

1.946 

AWRENCE 

38  07 

82  36 

585 

6A 

HAROLD  C.  FERGUSON 

BAXTER 

0*50 

4ARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

C.  HOMER  NOLAN 

LOUISVILLE 

(.949  JEFFERSON      1  7  1  38  14  1 

85  46 

462 

6P 

6P 

LOUISVILLE  G  ♦  E  CO 

BEAVER  DAM 

0490 

OHIO 

37  25 

66  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

.OUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951  JEFFERSON     |  7  ]  38  13  ] 

85  40 

558 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BENHAM 
BEMTOH 
BENTON  2 

1595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

-OUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

85  44 

474 

MID 

MID 

MARSHALL 

86  20 

395 

JAMES  H.  MILLER 

.OUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

85  46 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1615 

MARSHALL 

36  51 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

lOVELACEVILLE 

4967  BALLARD       |  6  |  36  58  | 

88  50 

370 

BLAINE  MALONE 

BEREA  COLLEGE 

0619 

NAD  1  SON 

37  34 

84  16 

1070 

6P 

6P 

C  H 

.UCAS 

5002 

3ARBEN 

36  53 

86  02 

738 

'^ 

WILLARO  E.  FOSTER 

BEREA  MAIER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  B.GA86AHD 

HADISONVILLE  1  S£ 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBORN.  jr. 

BLAINE 

0752 

LAWRENCE 

3B  02 

82  50 

670 

6P 

6P 

1AMM0TH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

600 

5P 

5P 

H 

NATIONAL  PARK  SVC 

iBlEDSOE  2  SSE 

0770 

HARLAN 

83  20 

1870 

MANCHESTER  4  SE 

Sill 

83  43 

850 

6P 

JaOMMIEVlLLE 
jBOMLfMG  GREEK 

0854 
0904 

WARREN 

37  00 

85  54 

86  26 

702 

536 

6P 

6P 
7A 

jaSes'r!'eowaros 

MAYFIELO 
MAYSVILLE  DAM  33 

?243 

MASON           7   38  38 

83  42 

515 

« 

M 

C  H 

MAYFIELO  ELEC  +  WTR 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BOWLING  GREEN  5UBSTA 

0907 

WARREN 

3T  01 

86  26 

470 

&A 

TVA-639 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  0AM  36 

)909 

WARREN 

36  58 

86  26 

HID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

662 

C 

RICHARD  T.  SYONOB 

1976 

CAMPBELL 

64  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MET  A 

5370 

PIKE 

37  34 

82  27- 

730 

^ 

CHARLES  MURRAY 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 

10*6 
1120 

EDMONSON 

37  12 
37  13 

"  \t 

410 

8A 

C 

ELORIDGE  SKAGGS 
EDWIN  E.  JOHNSON 

MIDOLESBORO 
MI0DLES80R0  SEWAGE  PL 

nil 

BELL 

36  37 
36  38 

83  43 

1130 

5P 

7A 

c" 

LON  L.  HEHRELL 
CITY  OF  MiODLESBORO 

BURKESVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

36  09 

84  41 

- 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 
DAVID  C.  BAILEY 
OVA  M.  LAWLER 

CADIZ  LOCK  E 
CALMOUN  LOCK  2 

1206 
1227 

TRIGG 
MC  LEAN 

37  32 

87  58 

424 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

mIlleSs?own 

5430 
5438 

BOURBON 

3   37  27 

84  09 
86  03 

789 
568 

7A 

'  H 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

5524 

WAYNE 

?   36  50 

84  50 

960 

6P 

1294 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

G.  V.  COX  SR. 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ROWAN 

5   36  11 

83  26 

770 

INACTIVE   9/57 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

i       38  04 

83  56 

930 

5P 

SP 

FRED  CARTMlLL 

CLAT  ClTr  1  WNW 
CLERMONT  1  SSE 
CLINTON 
COBB 

1576 
1611 

POWELL 
BULLITT 

ll    11 

83  56 

85  40 

712 
474 

5P 

5P 

JOEL  W.  MOUNTZ 
8ERNHE1M  FOUNDATION 

MOUNT  VERNON 

5684 

ROCKCASTLE 

i       37  21 
3   37  16 

84  20 

85  53 

1137 
636 

5P 

5P 

C 

CITY  OF  MT.  VERNON 
EDWARD  A.  RICHARDSON 

1631 

H1CKP1AN 

36  41 

89  00 

390 

c 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

ilURRAY 

5694 

CALLOWAY 

9   36  36 

68  20 

622 

6P 

6P 

H 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

CALDWELL 

67  47 

490 

7A 

MRS  8ENN1E  B.  WHITE 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

7   38  18 

83  11 

772 

^ 

EARL  R.  MADDIX 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

7   37  14 

87  47 

533 

8A 

MELVlE  PARLEE  NEISZ 
MRS.  ANNA  L,  BROWN 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1855 
1969 

BOONE 
WHITLEY 

39  04 
36  50 

84  19 

1070 

MID 

HID 
5P 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 

^33 

CAMPBELL 

4   37  16 
7   38  58 

84  18 

512 

7A 

CYNTMIANA 
CTNTHIANA  2 

2003 

HAHR I  SON 

38  23 

684 

s. 

8A 

" 

KT.  CARDINAL  DAIRY 

OWENSBOHO  2  U 
OWENSBORO  DAM  46 

6091 

DAVIESS 

7   37  46 
7   37  47 

87  09 
87  08 

420 

6P 

6A 

c 

VIRGIL  D.  CLARK 
CORPS  Of  ENGINEERS 

DANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLDIRON 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

5110 

MC  CRACKEN 

7   37  04 

88  46 

398 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

DAVELLA 
OELPHIA  I  E 

iDEWET  DAM 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

718 

C 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

88  37 

3*0 

5P 

5P 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

8A 

BALLARD  F.  WALKER. JR 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

7   37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

2139 
2180 

37  25 

MATTIE  B.  BARNEY 

PAINTSVILLE 

1   37  49 

7A 

JESSE  FAIRCHILO 

FLOYD 

37  45 

62  47 

653 

7A 

7A 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

I   37  29 

82  31 

666 

SP 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU  . 

DU  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

OYER 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2214 

MERCER 

37  48 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

2   36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

2366 
2391 
2*45 

OHIO 

MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 

37  33 
37  05 

37  03 

86  43 

87  00 
86  13 

88  05 

793 

7A 
7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

LENA  BLAIR 

CORPS  Of  ENGINEERS 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

6575 
6679 
6805 
6882 

ESTILL 

2  37  06 

4   37  44 

3  37  13 

87  53 
63  57 

86  54 

401 

I 

1 

ALTON  M.  HARVILL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
THOMAS  C.  HERNOON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

(EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

665 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

3   36  51 

66  53 

590 

fcP 

7A 

H 

TVA-683 
LAWRENCE  ROGERS 

lELUABETHTOWN 

Ielkmorn  city 

2510 

HARDIN 
PIKE 

37  41 

85  52 
82  21 

800 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WiEL 
EOMOND  0.  BENNETT 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SAOIEVILLE 

??74 

LOGAN 

4   38  23 

86  54 
84  33 

576 
791 

7A 

C 

ELKTON  2  S 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

It    11 

87  10 
84  20 

520 
560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

ST.  MART 

nil 

HARDIN 

6   37  35 

85  59 
85  21 

777 

7A 

7A 

C 

SISTEF*  MARY  B.  BUTZ 
JOHN  B.  BAUER 

ROWAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CRITTENDEN 

38  09 

83 

668 

4P 

7A 

^ 

MRS.  C-  C.  STAMPER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

4   37  55 

84  49 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

IFLEMINGSBURQ 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FOROS  FERRY  DAM  50 

2903 
2906 
2953 
2961 

38  25 
38  25 

37  28 

83  45 

660 
356 

6P 

MID 
6A 
6A 

C  H 

MRS.  JEAN  FLEMING 
WILLIAM  H.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

SALTEBSVILLE 
SALYEHSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SEBHEE 

7129 
713* 
7215 
7234 

MAGOFFIN 
MAGOFFIN 
ALLEN 
WEBSTER 

5   37  45 
5   37  44 
3   36  45 
3   37  36 

83  05 
83  03 

86  12 

87  32 

859 

770 
348 

5P 

7A 

STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WILLIS 
NOBLE  ALLEN 
GILBERT  1.  ASHBY 

FRANKLIN  1  E 
FREEeuRN  2  SW 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

5A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

7   37  09 

68  47 

345 

7A 

TVA-709 

OViO  K.  MAGRUOEB 
F.  W.  SIMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3036 
3046 
3052 
3112 

SIMPSON 
PIKE 
MENIFEE 
MONROE 

37  33 
37  57 

86  34 

82  10 

83  39 
85  48 

690 
730 
864 
860 

7A 
6A 
7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 
MRS  ALTA  S.  GOOSLlN 
JAMES  A.  LEVERIDGE 
E.  GUY  DECKARO 

SHELBYVILLE  2  W 
5MEPHERDSVILLE 
SMITHFIELD  «  S 

7324 
7334 
7473 

SHELBY 
BULLITT 
SHELBY 

8   38  13 
6   38  00 
6   38  20 
2   37  06 

65  16 

84  37 

1050 

6P 

7A 

C 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAV 
GLENDALE  1  E 

3194 
3203 

3246 
3252 

SCOTT 

BARREN 
BARREN 

38  12 
38  25 
37  00 

37  36 

85  55 
85  55 
85  54 

888 
490 

806 

6P 

8A 
6P 

C  H 

WILLIAM  F.BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
OEWEY  S.  HILL 

SPRINGFIELD 
STEARNS 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7604 

7605 

PULASKI 
WASHINGTON 
MC  CREABY 
METCALFE 
METCALFE 

2   37  07 
8   37  41 

2  36  43 

3  36  S3 
3   36  53 

85  14 

84  29 

85  43 

1050 

1420 
664 

6P 

5P 
7A 
7A 

7A 

c 

RADIO  5TA  WSFC 
WM.  H.  GOATLEY 
MRS.  ALICE  N*  BALL 
CHAS.  H.  MC  MURTREY 

GOLDEN  POND  fl  H 

GfiAYSON 

GREENSBUR6 

6REENSBUR6  MIWAY  61  BH 

3358 
3391 
3430 
3435 

TRIGG 
BOONE 
CARTER 
GREEN 
GREEN 

38  19 
37  15 
37  15 

68  00 
64  50 

85  30 
85  30 

503 
589 

I 

7A 
6A 

" 

flSH  +  WLDLF  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KENNETH  E.  CARROLL 
HOWARD  PICKETT 
ROUtRT  E.BLAKEMAN.JR 

TATMAM  SPRINGS 
TAYLOBSVILLE 
TOMPKINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

ii 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 

ANOEBSON 

8   37  52 

85  21 

88  05 
64  51 

692 
483 
920 

390 

I 

c 

R.  C.  DEOMAN 

MRS.  KATHRYN  S.  CARR 

STANLEY  HURO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2    W 
HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD 

3443 
3451 
3539 
3652 
3709 

MUHLENBERG 
PERRY 

38  37 
37  12 
37  03 
37  32 

86  54 
83  12 

538 
519 
740 

869 

- 

- 

C 

CORP  OF  ENGINEERS 

cleatus  e.  brinkley 
david  k.  carson 

H.  A,  BAILEY 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUBEN 

VANCEBURG  DAM  32 
WAYNES8URG  7  NE 

6197 

6250 
6259 
8466 

UNION 
JESSAMINE 
ANDERSON 
LEWIS 

LINCOLN 

4   37  51 
8   37  56 
7   38  39 
2   37  25 

67  57 
84  26 

65  10 

64  36 

356 
558 
1215 

6P 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWARO  B.  STEVENS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HAZAffO  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 

371* 
3762 

PERRY 
HENDERSON 

3T3| 

63  U 
63  46 
87  37 

880 
3B2 

iP 

H 

'": 

LEE  J.  HOGSTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FRANK  STREET 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

8551 
8709 

8807 

MORGAN 
GRANT 

5   37  55 
2   36  44 

4   37  36 
2   36  52 

83  15 

8*  38 

83  50 

'H; 

H 

BA 

H 

MRS.  ELIZABETH  bROwN 
ESTIL  M.  MEADOWS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HERNOON 
HICKMAN  1  E 

379B 

CHRISTIAN 
FULTON 

36  44 
36  34 

87  34 
89  10 

512 

7A 

7A 

c 

MRS.'nELL  S.  CALVIN 

RUSSELL 

85  09 

585 

6A 

BA 

8A 

^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

86  30 

440 

7A 

TVA-679 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

3   37  11 

86  38 

50* 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

8*  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

KNOTT 

82  59 

1080 

6A 

8A 

HINDMAN  SETT>  SCH. 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

37  32 

85  44 

768 

c 

NATIONAL  PARK  SOC 

HOPKINSVILLE 

399* 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

" 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

_ 

7A 

MBS.  FERN  F.  ELAM 

INEZ 

4134 

MARTIN 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

IRVINGTON 
JACKSON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

6*6 

7P 

FLOYD  G.  BOBBINS 

*196 

BREATHITT 

37  33 

63  23 

795 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

*255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  1  SON 

KEENE  I  NNE 

4369 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFF  IN 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

37  01 

362 

LA  GRANGE  1  SW 

4595 

OLDHAM 

38  2* 

85  24 

874 

6A 

ALBERT  V.  HARDIN 

LANCASTER 

GARRARD 

84  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTIL  CO 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

' 

37  29 

66  18 

6*2 

6P 

6A 

CLYDE  STIKELEATHER 

_ 



I   1-B 

G  SANC 

V, 

2-CL 

MBEF 

LAND 

3-GREEN,   4^KENTUCKYi 

5-L 

ICKING,   6-MlSSISSIPPIi 

7-OH 

I0|   8-SALTi   9 

-TENNESSE 

E 

See  Page  6  for  Refei 


111©,  N.  C. 3/11/59 750 


I    05 
IKE 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

LKWIS  I,    STHAUSS.  Socrotrtry 

WEATHER  BUREAU 

F   W.  HEICHELDEHKER,  Chl.l 
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ASHEVILLE:  1959 


KENTUCKY  -  FEBRUARY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   75°  on  the  28+  at  3  stations 
Lowest  Temperature:   1°  on  the  6th  at  Hickman  1  E 

Greatest  Total  Precipitation:   5,42  inches  at  Hickman  1  E 

Least  Total  Precipitation:   1.79  at  Louisa  2 

Greatest  One-Day  Precipitation:   2.01  inches  on  the  10th  at 

La  Grange  1  SW 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   3.6  inches  at  Heidelberg  Lock  14 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:  3  inches  on  the  20+  at 

Mount  Sterling 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


rfNTUCKY 
FEBRUARY  1«9« 


Tomperaluto 


WESTERN 

OtAVtR  0AM 
BENTON  .' 

FORPS  FFRRV  PAM  *0 
&OLl>tN  POND  B  N 
GREtNVLLLE  ?  W 

HENDERSON  »  SW 
HICKMAN  1  E 
HOPKtNSVlLLE 
LOVtLACEVlLLE 
MAUISONVILLE  I    SE 

MAYFIELD 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLt 

D I V  I S I  ON 

CENTRAL 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILtE 

CLERMONT  1  SSE 
ELI2ABETHT0WN 
GLASGOW  WICAY 
GREENSBuRG 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIV ISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  <. 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  0AM  33 
MOUNT  STERLING 
RICHMOND 
SHELBYVILLE  2  W 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BLAINE 

DEWEY  DAM 

GRAYSON 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER  4  SE 
MIDDLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 


Sl.B 


SI.? 

Sl.l 
Sl.O 
49.1 
AS.!) 
■il.l 

SI  .4 
■i2.3 


49.0 
Sl.O 

%1.1 

S2.S 

51. 6 
SO. 3 

51. 7 

50. 8 
SO. 5 

sn.4 
so. 2 


50.6 
S2.S 


47.6 

48.1 
47.1 
Sl.S 
48.4 
SO.O 

46.8 


SI. 6 
56.6 
51.8 

51.1 
54.1 

51.5 

55.1 

50.8 
57. OM 


26.4 
29.  ) 
27.0 
28.9 

29.1 
28.5 
26.3 
28.3 
28.8 

28.6 
28.7 
29.7 
27.4 
28.7 

26.9 


26.1 
27.3 
29.8 

27.4 
26.1 
28.9 
24.9 
27.6 

29.2 
30.4 
28.5 


30.1 
28.1 
24.5 


28.2 
26.1 
22.5 
24.8 

28.4 
26.5 
27.1 
26.0 
24.3 

26.7 


25.2 
25.4 


25.0V 

27.3 
28.7 
30.6 
29.5 
27.9 


lli 


19.  / 
39.  r 
39.4 
39.8 
40.4 

38.9 
39.2 
38.5 
39.6 
40.0 

39.9 

39.9 
39.4 
37.9 
40.0 

39.2 
40.1 


37.6 
39.5 
38.7 
39.2 
41.2 

39.5 
38.2 
40.3 
37.9 
39,1 


41.3 
39.4 
38.6 


34.9 
36.5 

40.2 
38.6 
40.2 
38.0 
36.0 

37.4 
35.1 
39.6 
35.4 
38.7 

34.9 


40.7 
42.4 
39.2 
38.2 
39.8 

37.8 

40.7 
37.5 

41. OM 


2.1 

1.7 


2.3 
1.9 


1.4 
1.4 


1.5 
1.5 


10 
72     10 


2 
11    2H 


703 
715 
713 
700 
663 

724 
716 
733 
705 
692 

697 
697 
709 
753 
691 

719 
693 


760 
710 
730 
718 
661 

705 
744 
584 
755 
719 

701 
585 
723 
702 
815 

657 

711 
732 


554 
720 
R15 
836 
792 

588 
736 
587 
748 
807 

755 
832 
704 
793 
732 


577 
629 
717 
746 
702 

756 

574 
761 
568 

723 
533 
513 
653 
692 


Ptocipilthon 


20 

0 

19 

0 

20 

0 

20 

0 

24 

0 

18 

0 

20 

0 

22 

0 

19 

0 

19 

0 

19 

0 

25 

0 

23 

0 

21 

0 

19 

0 

19 

0 

19 

0 

24 

0 

20 

0 

22 

0 

19 

0 

23 

0 

19 

0 

24 

0 

17 

18 

0 

22 

0 

22 

0 

20 

0 

22 

0 

19 

0 

22 

0 

21 

0 

20 

0 

17 

0 

15 

0 

17 

0 

20 

0 

2.45 
3.71 
1.88 
4.46 
2.73 

3.28 
5.42 
3.19 
4.41 
2.67 

3.88 
4.09 
2.15 
3.68 
3.13 

3.85 


3.25 
3.12 
2.81 
4.20 
2.55 

2.77 
2.60 
4.67 
3.08 
2.70 

2.55 
3.07 
2,75 
3.37 
1.81 

5.15 

3.36 

3.17 


2.07 
2.91 
3.18 


2.78 
2.27 
2.71 
2.26 

3.1 

2.87 

3. 

2.25 

2.34 

2.82 

2.62 


2.30 
3.54 
2.84 
2.76 
2,08 

2.50 


2.55 
3.51 
3.19 


.02 
1,11 


,77 
.13 


.66 
.83 

1.40 

.23 

1.95 


1.57 
.08 
.63 


.64 
1  .30 

.47 
1.10 

.68 

.92 
1.48 

.89 
1.25 

.92 

.94 


1.21 
.97 


.55 

1.01 

.71 

.65 
.68 

1.47 

1.02 

.84 


.85 
.35 


1.34 
1.50 


.51 
1.03 


.97 
.52 
.83 
.59 
1.45 


1  .0 
.0 


1.5 
2.0 


1.5 
1.0 
.0 
2.0 
1.0 

T 
.0 


1.5 
T 

.0 
.1 
.3 

.0 

T 

1.0 

,0 


1.6 
1.0 


.3 
3.5 

1.0 
.3 


2.0 
1.0 

T 

3.5 

1.0 


See   Refefence   Notes   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1959 


Terr 

peratute 

f 

recip 

itation 

<  1 

2  i 
1  i 

1 

1^1 

X 

o 

1 

o 

« 

No  cl   Days 

5 

1  °  s 

See 
Q  <!:  h^ 

i5 

t 

Snow.  Sleel 

No  ol  Days 

Station 

Max 

Mm 

2 

1  S 

o 

o 

o 

1 

• 

5  « 
11 

Si 

h£ 

5 
S 

PIKEVILLE 
SOMERSET    1    N 
VANCEBURG    DAM    32 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

DIVISION 

AM 
AM 

56.5 
52.1 
50.6 

so.o 

53. Q 

31.6 
27.9 
28.0 
22.5 
26.0 

^4.1 
40.0 
39.3 
36.3 

40.4 

40.1 

.7 
.4 

73 
70 
67 
74 

72 

10 

10 
10 

11 

15 

12 
10 
11 
8 
10 

21 

19 

20+ 

21 

21 

581 
691 
713 
799 
681 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 
3 

1 

16 
18 
20 
23 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

1.84 
4.37 
3.06 
2.08 
3.38 

2.89 

-  1.73 

-  .15 

-  1.41 

-  .96 

.47 
1.16 
.50 
.61 
.74 

4 
14 
15 
15 
15 

T 

.0 

1.5 

T 

.7 

0 
T 
0 
1 
0 

19 
19  + 

7 
7 
8 
7 
6 

0 

5 
I 
1 
4 

0 
2 
0 
0 
0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind         speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

p-   , 

S  S  S 

Station 

1 

o.a  a 

1 

< 

£      9 

a  ^ 
i2  a 

o 
§       1 

11 

li 

OH 
O  U3 

■  ■  o 

a 

O  H 
O  CO 

8 

g 

3 

s 
i 

tn 

g 

il 

1 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
LEXINGTON   WB   AIRPORT 
LOUISVILLE   WB   AIRPORT 

ssw 
s 

NW 

17 
16 
14 

10.7 
12.3 
10.9 

42 
37 

SW 
SE 

10 

10 

73 
7S 
73 

76 
82 

77 

58 
59 
55 

59 
67 
62 

8 

2 
3 

3 
4 
2 

8 

7 
6 

2 
1 
3 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

21 
14 
14 

- 

46 

7.4 
6.8 
6.8 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


AftMvrtH  r*ku  *^ 

AOOl-PNUS    1    H 

AL&ANV 

AUrM 

AMCHn»*''.r 

*PI  It    ?    N( 

ASHLAHtt    DAM    ?• 

SARnOURVILLF 

nAROSICWN    1    J   P^tP    SCM 

HAStfR 

BCAVFA    PAM 
nPNHAM 
flfMTOH    .♦ 
BfUFA    COCLTf-f 
etREA   HATER   WORKS 

BLAINf 

BLE05.0F  ?  SSe 
BONNIE VtLLF 
BOMLING  GREEN 
BOWLING  GREfN  SUB*-!* 

BOWLING  GREfN  FAA  *P 
BRENT  DAM  16 
BROWNSVILLE  LOCK  t> 
BURDINF  ?  Nf 
BUBRESVILLE 

CADI?  LOCK  f 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBfLL<.VILLE 
CANEVVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 

CLAY  CITY  1  WNM 
CLFRMONT  1  ISF 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 
COVINGTON  we  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTMlANA 

CYNTHlANA  2 

DANVILLE 

DFLPMIA  !  F 

0€WEY  DAM 

DIX  DAM 

OUNOFE  BARRETTS  FORD  6R 

DUN NOR 

EDDVVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELK.TON  2  S 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEHINGS8URG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  4 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN  2  SH 
FRENCHBURG 
GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GOLDEN  POND  8  H 

GRANT  DAM  38 

GRAYSON 

GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 

GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HFIDELSFPG  LOCK  1*      I 

HENDERSON  *  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAH  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  1  SW 
LANCASTER 

LEI TCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 
MADISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SE 
MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 
MC  KEE 
MIDDLES80R0 
MIDWAY 
MILLER5T0WN 

MONT  I  CELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE  I  N 
MURRAY 


?. 

>\ 

to 

k. 

01 

1. 

I'i 

2 

,, 

} 

10 

1 

6« 

» 

\2 

3 

t« 

t 

^•s 

J 

T6 

^ 

Tl 

1 

07 

I 

>l 

1 

0« 

2 

■  SI 

i 

.60 

J 

.OB 

4 

.20 

3 

.2t 

2 

.7» 

Day  ol  menlh 


'A± 


RECORD  MISSING 


2a66 

3.06 


2.9* 
2. 73 
2.«3 

2.59 
2.60 

3.28 


3.40 
2.65 
2.55 


3.53 

3.61 
2.23 


3.01 
3.67 
2.45 
4.09 


RECORD  MISSING 


RECORD  MISSING 


V 


.37 

■^J 

IS 
.»7 

,.J 

[^-1 

18 

"1 

ao  1  « 

.u' 

n — 

.l^ 

.»•> 

.75 

,n 

•  •1 

.07 

.  1/ 

.23 
.92 

.28 

.0* 

.IQ 
I 

.19 
.02 

.08 

.•.6 

.40 

.17 

*)8 

.10 

.51 

.17 

.07 

.40 

.11 

.58 

.0^ 

T 

.8% 

.43 

I 

T 

.10 

.40 

.50 

.09 

.01 

.•V? 

.44 

.?9 

.53 

.71 

.IH 

,06 

.30 

1.30 

.39 

.58 

.20 

.or 

.14 

.66 

.58 

T 

.06 

•  49 

.41 

.19 

.17 

T 

.96 

.55 

.05 

.30 

1.12 

.56 

.16 

.83 

.60 

T 

aa    as    34 

— '— rrff — 


as   ae    27 


a0  I  2fl  I  30  1    31 


.42    1.21     1.19 


.16 
.04       T 


See  Reference  Hotes  PollovlDg  Statloo  lodex 


DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

CONTINUED 

FEBRUARY 

1959 

Station 

•3 

Day  of  month 

1  1  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20   21 

22   23  1  24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

olnev 

ONEIDA 

2*BC 
3.34 

.26 

1.00 

.06 

~~^07 

.09 

.36 
.11 

.10 

•41   .42   .47 
•22   ^12  1^22 

•  72 
.51 

•  35   T 

^ 

ONEONTA  OAH  35 

2.86 

.33 

T     .04 

•  38 

.38 

,27   ^16   ^68 

•  25 

.02   T 

OwENSBORO  2  W 

2.15 

•  22 

•  10 

.10 

•33   .46   .28 

.66 

•  68 

OWENSBORO  DAM  46 

2.21 

•  23 

.18 

.03 

.24   .33   .52 

T 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

3.66 

.16 

T 

.11 

.02   .24 

.28 

,30 

.34   ,89 

T 

,81   .03 

.50 
.53 

PAOUCAH 

3.13 

T 

T 

.08 

T 

.22 

.46 

.32   .96 

T     .56 

PAINTSVILLP 

2.57 

.36 

.07 

,05 

.04 

.27 

■30   .60   .49 

•  16 

T     T 

•  23 

•  31 

PIKEVILLE 

1.64 

.47 

T 

.01 

T 

.12 

.30   .21   .27 

■  14 

.01 

PINEVILLE 

3.01 

.50 

.15 

.01 

,02 

,11 

.18   .57   .68 

.09 

,06   T 

.64 

PRINCETON 

3.S5 

.17 

,07 

T 

,35 

.16 

.16 

.37  1.21 

.12   .75 

.47 

RAVENNA  LOCK  12 

1.85 

.28 

T 

.18   .50   .55 

•  06 

T 

.28 

R1CHI>K>ND 

2.26 

.28 

.04 

•  10 

.03 

.20   .42   .77 

•  03 

•  02 

.37 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.49 

.23 

.03 

.03 

•  13 

.04 

.34   .51   .45 

•  73 

RUSSELLVILLE 

3.49 

.25 

,05 

•  09 

•  14 

.54 

.36   .97   .37 

•  72 

RUSSELLVILLE  SUeSTA 

3.15 

T 

•  25 

T 

,27 

.34 

•34   ,94   ,23 

T     ,76 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

1.81 

•  26 

,08 

.25 

,22       »29       .35 

.06 

■  30 

SALVISA  LOCK  6 

2.49 

.31 

T 

T 

.29 

.41   .44   .53 

.03 

J 

.48 

SALYERSVILLE  2  SE 

2.33 

.57 

.04 

.27 

.37   .55   .22 

.11 

.20 
.06   .58 

SCOTTSVILLE 

5.16 

.13 

.28 

.08 

.06 

1.04 

.08 

1.05  1.34 

.44 

SEBREE 

RECORD  MISSING 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.72 

•  12 

.06 

.06 

•03   .26 

,14 

•52   .58   .20 

,73 

SHEL8YVILLE  ?  W 

2.34 

.26 

.03 

•  19 

.23 

,25   -42   .34 

•03   .03 

•  03 

.53   T 

SHEPHEROSVILLE 

- 

- 

- 

•  20 

.05 

.30   .32   .34 

.05 

•  60 

SOMERSET  1  N 

4.37 

.07 

.60 

,03 

.03 

1.06 

.10 

.50  1.16   .13 

.03 

.61   T 

.03 

SPRINGFIELD 

- 

.35 

.16 

.25   .52   ,32 

T 

STEARNS 

3.46 

•  55 

.06 

T 

.56 

,29   ,66   .64 

•  05 

,05   T 

■  58 

SUMMER  SHADE 

- 

•  20 

.26 

T 

.07 

1,48 

•15   .36  1.60 

X 

01   .68 

SUMMER  SHADE  SUB5TA 

5.24 

.45 

T 

T 

.16 

1,65 

.19  1.34   .73 

.02 

T 

•  70 

TAYLORSVILLE 

2.40 

.36 

T 

•  23 

T 

.40   .25   .48 

.06 

.05 

.55 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.60 

.02 

.25 

.07 

.17 

,27 

.49   .82   ,52 

.99 

TYRONE  LOCK  5 

2.62 

.27 

.34 

,16 

•40   ,19   .72 

.06 

T 

.46 

UNIONTOWN  DAM  49 

2.40 

.18 

T     .13 

.50 

.25   .35   .36 

T 

.63 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

2.11 

.28 

.01 

.17 

T 

.30   .35   .58 

T 

T 

.42 

T 

VANBUREN 

RECORD  MISSING 

VANCE8URG  DAM  32 

3.06 

,37 

.32 

.43 

,44   .46   .50 

,16 

.04 

.34 

WAYNESBUPG  7  NE 

2.80 

.41 

T 

,06 

.06 

,37 

.22   ,64   .61 

•  03 

.03 

.35   T 

WEST  LIBERTY 

2.08 

,35 

.10 

,03 

.06 

,01 

.30   .25   .61 

.10 

.01 

.24 

WILLIAMSBURG  2 

3.3B 

.50 

,09 

.03 

.44 

.19   ,61   .74 

,05 

.07 

.63 

.03 

WILLIAHSTOWN  "i  WSW 

2.82 

.33 

T 

,41 

.19 

.56   .26   ,34 

.22 

.51   T 

WILLOW  LOCK  13 

2.23 

.29 

.10 

.05 

•21   ,52   .67 

.05 

.01 

•  33 

WOLF  CREEK  DAM 

3.36 

.61 

,03 

.03 

.36 

.29   .63   .68 

.73 

T 

WOODBURY  LOCK  4 

2.86 

.21 

.04 

.32 

.24   .95   .36 

.72 

iQg 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Cltmatologis 


at  Weather  Bur^ 


Airport  Static 


al.  Standiford  Field.  Loui: 


Figures  and  letter: 
Delayed  data  aad  C' 
HoQthly  and  seasoa 


i  following  the  station  name,  such  aa  12  SSV,  indicate  distance  in  nlles  and  dir 
Trectloas  will  be  carried  only  in  the  June  and  Decenber  issues  of  this  bulletin 
.1  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried 


Jun 


the  post  office. 


is 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are 
Divisions,  as  used  in  "Clinatological  Data"  Table  and  on 


lot  listed  In  the  tables,  either  are  Missing  o 
the  aaps,  becaae  effective  with  data  for  June  1956. 

"P,  precipitation  and  evaporatii 


ndex  as  "U.  S. 


be 


eluded  in  thi: 


hes  and  wind  novement  in  niles.   Honthly  degree  day  totals  are 
and  Wind"  Table,   Uax  and  Hln  In  "Evaporation 
od  1921-1950.  adjusted  to  represent  observations  taken  at  the  present 


of  snowfall  In  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow 


other  cai 
n  Ground' 


equivalent 
ises  of  loc 

'  Table,  and 


the  "Seasonal  Snowfall"  Table 


ng  measurenen 
insistencies  ti 

Entries  of  : 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Sno*  on  Ground"  Table  is  at  observation  tine  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  : 
Ho  record  In  the  "Cllaatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Teaperature"  Table  Is  Indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  aonthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 


This  station  is 

lot  equ 

tine  dlstributi 

3n  unkn 

helter  located  a 

few  fe 

-  Bo  record  in  the  "Dally  Preclpltatlo 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-M-  Fastest  observed  one  minute  wind  speed. 

•  Amount  Included  in  following  measuremen 

0  Thermometers  are  generally  exposed  In  a 
the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  colum 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  befo 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  sholly  or  partly  estimated,  usin 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  enter 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the 

B  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  mea 


Stat 


Indent 


ipped  with  automatic  wind  Instruments. 

et  above  sod-covered  ground;  however,  the  refer 


:  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  sn< 
id.  less  than  10  days  record  Is  missing.  See  "Dally  Temperature" 
value  for  a  full  month. 

tccurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  li 
IS  observation  made  near  sunset . 


the  thermometers  are  exposed  in 


all 


VAB 
the  St 


Includes 
Observat 
This  ent 


al  fo 


pre 


Weighing  Rain  Gage  Recording  Stati 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Tabl 
"Supplemental  Data"  Table. 


I  variable. 

and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  : 
)n.  Bourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes 
>.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  enow 


nd  Tables",  indicate  th 
and  are  published  late 
on  ground  in  that  month 


Table  for  detailed  da 
iter  In  Hourly  Precipi' 


lowing: 

"Hourly  Preciplt 


Degree  day  dat 


y  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure  etc.  of  substatloni 
the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washi: 
issue  of  Local  Climatologlcal  Data  for  the  respective  stations,  o 


1955  may  be  found  in 
D.  C.  for  30  cents. 
s  indicated  above,  pr 


the  publli 
Similar  l! 
ce  15  cen 


General  weather  conditions  In  the  D.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publlcatio 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington 


UONTHLT  WEATHER  REVIEW  . 


hly  CLIIIATOLOGICAL  DATA.  NATIONAL  SUMMARY, 


nd  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary).   Checks,  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
espondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


DAILY  TEMPERATURES 


KrNTUCIV 


Stalion 

Day 

Ol  Month 

j 

1 

2 

.1 

4 

5 

6 

V 

B 

9 

10 

II 

IZ 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

'/U 

7.1 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

W 

29 

30   31 

< 

ANCHOR »&t 

MAX 

MIN 

2  3 

^8 

14 

44 
16 

44 
25 

18 

.'3 

40 
16 

55 

IB 

50 
44 

61 

41 

6  t 

40 

41 

•>7 

24 

56 
45 

60 
4/ 

48 
29 

49 
26 

62 
15 

50 
27 

27 
6 

27 
11 

44 
12 

49 

20 

52 
15 

49 
2  3 

54 
21 

61 
24 

66 

5» 
11 

49.0 
2t>l 

ASMLANO  DAM  .") 

MAK 
MIN 

36 
23 

to 

12 

55 

i; 

54 
35 

40 
30 

40 
25 

56 
20 

53 

40 

65 

38 

74 
59 

60 
28 

64 
24 

59 
41 

60 
50 

52 

33 

45 
27 

58 

37 

52 

30 

31 
16 

26 

15 

45 
16 

51 
21 

57 
17 

46 
16 

50 
21 

61 
28 

61 
12 

56 
36 

51.6 
29.7 

BARBOURVILLt 

MAX 
MIN 

4b 
27 

43 
19 

58 
24 

53 
34 

51 
28 

50 
20 

60 
14 

61 
34 

64 
35 

70 
58 

67 
25 

66 
22 

60 
42 

66 
49 

68 
36 

54 
22 

61 
34 

60 
3? 

35 

14 

33 

15 

44 
8 

50 
16 

65 
17 

56 
32 

56 
22 

62 

24 

65 

30 

60 
37 

56.6 
2».2 

BAROStOMN  S  J  ^<«tP  SCH 

MAX 
MIN 

37 
23 

30 
15 

50 
19 

44 
28 

37 
26 

41 
18 

57 
23 

56 

44 

62 

43 

64 
54 

54 
20 

60 
25 

57 
45 

66 
45 

50 
28 

49 
26 

62 

37 

51 
25 

29 
13 

30 
13 

44 
12 

46 
22 

54 
40 

46 
25 

56 

22 

61 
25 

67 
31 

63 

34 

51.0 
27.9 

BAXTtR 

MAX 
MIN 

30 

44 
22 

40 
22 

60 
31 

44 
25 

50 
26 

42 

16 

56 

17 

55 
38 

68 
43 

67 
30 

49 
26 

57 
29 

52 
46 

63 

38 

52 
26 

56 

26 

59 
35 

46 
20 

29 
16 

32 
9 

42 
9 

46 

19 

62 
35 

50 
25 

55 
25 

60 
26 

54 
32 

51.6 
26.5 

BfAVER  DAM 

MAX 
MIN 

40 
2i 

30 
18 

44 
19 

42 

30 

37 
23 

42 
16 

58 

20 

57 

44 

63 
47 

71 
55 

56 
20 

55 

25 

55 
45 

63 
48 

48 
30 

l\ 

67 

38 

56 

29 

29 

14 

29 

15 

45 

10 

42 
22 

53 
16 

60 
26 

57 
22 

64 
27 

70 
31 

60 
12 

51.2 
26.1 

Si NMAM 

MAX 
MIN 

51 
26 

48 

15 

47 
22 

56 
28 

43 
23 

49 
22 

40 
13 

52 

14 

52 
42 

66 
52 

67 
26 

48 
24 

56 
35 

59 
49 

64 

42 

56 
24 

53 
25 

59 
35 

46 

15 

26 

12 

31 
8 

42 
6 

45 
1  I 

69 
32 

48 
23 

54 
24 

55 
28 

59 
30 

51.1 
25.2 

BfNION  2 

MAX 
MIN 

38 
27 

32 

20 

44 
20 

43 

30 

38 

17 

43 

3 

59 

13 

61 
40 

63 
44 

65 
53 

63 

21 

54 
21 

59 
47 

61 
43 

44 
31 

52 
23 

69 
36 

62 
29 

32 
13 

32 
15 

47 
10 

46 
21 

54 

37 

53 
21 

56 
21 

62 
23 

69 
29 

61 
32 

51.9 
26.4 

BEREA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

37 
22 

31 

14 

58 
19 

54 
31 

43 
29 

41 
18 

59 
24 

59 

35 

66 
44 

72 
58 

65 

22 

61 
22 

59 
43 

71 
50 

52 
28 

50 
24 

64 
40 

60 
30 

31 

10 

30 

12 

45 
15 

48 
24 

60 
38 

49 
26 

55 
21 

62 
29 

67 
36 

65 

40 

54.0 
26.7 

BLAINE 

MAX 
MIN 

35 
20 

30 
10 

59 
12 

55 
34 

44 
25 

39 
16 

55 

13 

58 
28 

68 
37 

76 
60 

62 
26 

64 
15 

69 
43 

70 
61 

59 

33 

49 
21 

62 
31 

57 
31 

33 
16 

27 

10 

44 

7 

49 
13 

58 
34 

51 

34 

55 

15 

60 
20 

56 
25 

63 

30 

54.1 
25.4 

BONNIEVILLE 

MAX 
MIN 

38 
25 

30 
16 

49 

17 

45 
31 

37 

24 

41 
12 

56 

11 

57 
40 

63 
38 

69 
53 

63 
21 

56 
22 

56 
45 

68 

50 

51 
29 

50 
20 

66 
32 

66 
29 

29 

14 

30 
12 

44 
8 

43 
18 

67 
37 

49 
24 

57 
20 

62 
22 

67 
26 

57 
34 

51.3 
25.1 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

MAX 
MIN 

40 
24 

31 

20 

47 
25 

42 
27 

39 

23 

43 
10 

56 
19 

59 
43 

67 

43 

70 
32 

42 
24 

55 
24 

58 

48 

70 
43 

43 
27 

52 
24 

65 

37 

52 
22 

29 
16 

31 

16 

45 
13 

40 
23 

59 
32 

50 
28 

56 

24 

64 
25 

66 
36 

59 
35 

51.1 
27.3 

CAMP8ELLSV1LLE 

MAX 

MIN 

38 
24 

33 

17 

53 
23 

47 

33 

36 
27 

43 
15 

56 

21 

57 
44 

61 
45 

69 

59 

59 

21 

58 
27 

66 

44 

70 
51 

51 
30 

50 
24 

66 
39 

59 
30 

32 

14 

30 
14 

43 

14 

43 
22 

59 
37 

60 
27 

65 
27 

61 
27 

66 

34 

58 
45 

52.5 
29.8 

CARROLLTON  LOCK  I 

MAX 
MIN 

33 
23 

26 
13 

46 
13 

46 
31 

40 
27 

39 

20 

54 
20 

53 

43 

58 
37 

69 
66 

66 
24 

58 
24 

55 
46 

59 
50 

53 
29 

46 
30 

60 
36 

57 
29 

32 
11 

27 
10 

45 
16 

48 
21 

52 
36 

46 
29 

52 

20 

50 
26 

65 
37 

62 
33 

49.9 
2B.2 

CLERMONT  1  SSE 

MAX 
MIN 

39 
24 

35 

15 

46 
15 

45 
31 

37 
26 

41 
15 

55 
18 

56 

47 

60 
40 

69 
69 

60 
18 

58 

20 

55 
45 

62 

51 

52 
29 

48 
25 

62 
35 

60 
30 

33 
13 

30 
13 

44 
9 

47 
20 

53 

37 

50 
24 

56 

20 

61 
24 

67 
31 

66 
34 

51.6 
27.4 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

26 
16 

28 
11 

44 
IB 

38 
26 

35 
26 

35 
19 

52 
25 

48 
35 

62 

35 

67 
28 

37 
22 

56 
24 

62 
46 

68 
38 

39 
28 

46 
29 

58 
37 

43 

20 

20 
9 

23 

7 

40 
16 

46 
23 

47 
36 

42 
27 

49 
25 

66 
33 

62 
39 

53 
33 

46.1 
26.1 

CTNTMIANA  2 

MAX 
HIN 

38 
23 

33 
13 

29 
12 

53 
20 

34 
24 

37 
17 

39 
16 

60 
21 

55 
36 

66 
48 

66 
20 

40 
19 

60 
20 

63 
45 

60 
30 

35 
23 

49 
26 

62 
31 

32 
9 

25 
9 

27 
12 

43 
16 

49 
20 

55 
25 

45 
16 

53 
20 

60 
30 

65 

30 

47.3 
22.5 

DANVILLE 

MAX 
MIN 

37 
13 

36 

14 

30 
14 

55 
28 

34 
27 

35 

17 

40 

17 

56 

27 

66 

42 

67 
49 

69 
21 

40 
21 

69 

24 

67 
49 

67 
28 

35 
24 

49 
24 

61 
33 

34 
9 

25 
9 

29 

13 

44 
17 

47 
30 

56 

27 

49 

23 

55 

24 

61 
30 

66 

40 

46.1 
24.6 

DEWEY  DAM 

MAX 
MIN 

44 
22 

40 
16 

33 

H 

65 
19 

41 

31 

50 
26 

40 

19 

69 
19 

60 

41 

70 
41 

74 
30 

46 
19 

67 
19 

58 
46 

71 
39 

41 
24 

61 
25 

63 

34 

45 
16 

28 
13 

31 
8 

46 
16 

51 
15 

54 
38 

49 
18 

66 

18 

53 
22 

56 
29 

51.6 
24.1 

OU  DAM 

MAX 
MIN 

38 
23 

30 
14 

53 
20 

53 
31 

35 
25 

40 
18 

67 
22 

57 
40 

67 
46 

70 
67 

60 
22 

58 
26 

65 
46 

67 
63 

57 
28 

46 
24 

63 
37 

60 
29 

31 
10 

27 
12 

44 
13 

48 
23 

54 
27 

47 
25 

54 
23 

51 

27 

65 
32 

55 
39 

52.0 
26.4 

ELIZABETMTOWN 

MAX 
MIN 

36 
23 

32 

15 

47 
16 

45 
30 

37 
24 

40 
16 

53 
17 

56 
40 

61 
37 

68 
55 

66 
19 

56 
20 

54 
41 

66 
50 

52 
28 

49 
23 

66 
34 

67 
29 

32 
12 

29 
11 

36 
12 

44 
19 

50 
36 

60 
23 

64 
21 

60 
22 

66 
29 

60 
28 

50.3 
25.1 

FALMOUTH 

MAX 
MIN 

31 
22 

28 
12 

51 
13 

47 
33 

41 
23 

40 
19 

56 
16 

50 
40 

58 
36 

68 
55 

56 
24 

61 
19 

57 
43 

61 
47 

53 
30 

49 
30 

64 
34 

65 
28 

28 

10 

28 

9 

45 
14 

50 
18 

54 
35 

45 
29 

64 
18 

52 
24 

65 

33 

50 
28 

50.6 
26.5 

FARMERS 

MAX 
HIN 

39 
22 

34 
13 

56 

15 

56 
33 

39 
29 

40 
21 

57 
14 

56 

37 

61 
42 

71 
58 

61 
24 

64 
19 

60 
44 

68 
61 

66 
31 

50 
22 

64 
33 

60 
30 

32 

13 

26 
12 

43 
11 

48 
15 

56 
37 

48 
29 

53 
17 

61 
23 

55 

30 

54 

33 

53.2 
27.1 

FLEMINGSBURG  2 

MAX 
MIN 

32 

20 

29 
10 

53 
11 

49 
32 

36 
23 

40 
11 

55 
18 

61 
39 

58 
40 

66 
49 

50 
23 

61 
20 

54 
43 

66 
48 

50 
28 

47 
23 

63 

35 

55 

27 

28 

9 

27 

10 

43 

10 

50 
19 

52 
34 

43 
27 

54 
21 

52 
25 

66 
35 

52 

37 

50.0 
26.0 

FORDS  FERRY  DAM  50 

MAX 

MIN 

33 
29 

30 
19 

43 
19 

41 
29 

33 
26 

41 
16 

56 

26 

54 
43 

64 
48 

71 
40 

40 
22 

60 
25 

58 
46 

61 
45 

47 
31 

62 
21 

67 
37 

67 
28 

29 
13 

28 
16 

16 

43 
28 

52 
36 

47 
29 

52 
27 

52 
32 

68 

37 

50 
34 

49.4 
29.3 

FRANKFORT  LOCK  4 

MAX 

MIN 

40 
25 

34 
14 

29 

14 

51 
16 

34 
26 

38 
20 

40 
18 

66 
17 

53 
41 

66 
45 

68 
24 

42 
22 

60 
24 

55 
49 

62 
29 

36 
29 

48 
30 

64 
34 

35 
13 

25 
12 

28 
13 

44 
16 

49 
21 

48 
29 

48 
22 

53 
22 

60 
24 

65 

32 

47.5 
24.3 

GLASGOW  WKAY 

MAX 
HIN 

39 
25 

30 
18 

51 
25 

44 
32 

36 

27 

42 
12 

56 

19 

69 
46 

64 

42 

68 
56 

65 
22 

68 
26 

57 
44 

69 
60 

50 
30 

51 
21 

66 
39 

58 
31 

31 

14 

30 
13 

43 

10 

40 
19 

56 

36 

60 
25 

67 
27 

52 
23 

56 

33 

60 
42 

51.7 
26.9 

GOLDEN  POND  8  N 

MAX 

MIN 

39 
26 

35 
19 

44 
18 

44 

30 

38 
20 

44 
6 

60 
19 

55 
42 

64 
41 

73 
51 

64 
20 

60 
25 

58 
45 

62 
48 

50 
30 

52 

23 

70 
36 

66 
28 

35 
12 

30 
14 

46 

7 

44 
22 

55 
37 

53 
23 

57 
22 

64 
24 

58 
32 

64 

33 

52.6 

27.0 

GRAYSON 

MAX 

MIN 

6REENSBURG 

MAX 
HIN 

38 
26 

40 
18 

33 
18 

53 
31 

35 
22 

37 
15 

43 
15 

58 
18 

67 
39 

70 
50 

68 
18 

43 
21 

56 

23 

60 
60 

70 
31 

41 
24 

56 
26 

68 
36 

37 
15 

30 
15 

33 

10 

46 
17 

50 
30 

60 
26 

52 

21 

57 
23 

62 
26 

69 

34 

50.8 
24.9 

GREENVILLE  2    W 

MAX 
MIN 

38 
25 

34 
19 

44 
20 

43 
31 

36 
22 

43 
10 

58 
22 

68 

46 

63 
49 

70 
57 

58 
20 

53 
25 

56 
45 

63 
62 

53 
30 

51 
22 

65 

40 

57 
30 

31 
12 

30 
15 

46 

10 

45 
25 

55 

37 

49 
26 

65 
23 

54 
28 

68 
34 

63 
35 

51.6 
28.9 

HEIDELBERG  LOCK  1« 

MAX 
HIN 

39 
23 

36 

16 

58 
16 

55 
32 

48 
27 

42 
16 

58 
12 

58 

34 

65 
36 

73 
53 

67 
25 

62 
17 

58 
43 

69 

51 

60 
33 

49 
22 

69 

33 

61 
30 

33 
14 

30 
13 

45 
5 

49 
15 

60 
34 

52 

31 

56 

17 

61 
22 

55 
27 

64 

40 

55.1 
26.3 

HENDERSON  4  SW 

MAX 
MIN 

35 
24 

30 
17 

42 
19 

41 
28 

32 
26 

40 
17 

55 
26 

51 
45 

61 
45 

69 
44 

44 
21 

49 
25 

56 
45 

57 
45 

46 

30 

50 
26 

54 
39 

54 
27 

27 
12 

28 
15 

46 
17 

41 
28 

61 
36 

50 
25 

54 
24 

64 
34 

58 
39 

57 
35 

48.5 
29.1 

HICKMAN  1  E 

MAX 

HIN 

36 

28 

30 
25 

30 
23 

40 
30 

38 

25 

36 
1 

42 

10 

54 

27 

60 

68 
50 

65 

30 

40 
30 

58 
38 

62 
4<> 

54 
30 

56 
28 

58 
32 

65 

31 

40 
16 

32 
16 

38 
15 

46 
25 

60 
35 

56 
32 

67 
27 

59 
28 

53 

35 

57 
40 

49.9 
28.5 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

MAX 
MIN 

43 
26 

35 

18 

34 
21 

62 
27 

40 
29 

45 
23 

38 

13 

55 
14 

68 
35 

69 
41 

69 
26 

41 
19 

63 
19 

59 
51 

70 
38 

46 
22 

50 
23 

63 

34 

49 
18 

27 
12 

29 
6 

41 
8 

47 
23 

53 

34 

47 
20 

55 
21 

50 
25 

54 
31 

50.8 
24.2 

HOPKINSVILLE 

MAX 
MIN 

3« 
25 

40 
19 

34 
20 

43 
32 

36 
22 

37 
10 

41 
12 

59 
26 

69 
42 

70 
61 

68 
21 

41 
22 

63 
31 

59 
46 

63 
29 

58 
24 

62 
26 

69 
32 

37 
12 

30 
14 

32 
13 

46 

25 

51 
32 

56 
27 

53 
27 

57 
28 

60 
30 

56 
35 

50.7 
26.3 

INEZ 

MAX 
MIN 

46 

21 

48 
15 

65 
14 

60 
29 

45 
24 

46 

21 

61 
12 

61 
29 

62 

38 

75 
55 

71 
27 

66 

14 

61 
45 

71 
50 

70 

21 

62 
31 

54 
31 

34 
13 

31 

7 

46 
5 

50 
12 

60 
31 

52 

34 

54 
15 

61 
20 

68 
25 

61 
35 

57.0 
25.0 

IRVINGTON 

MAX 
MIN 

36 
24 

29 
16 

43 
18 

43 
29 

39 
25 

44 
17 

57 
23 

65 

44 

61 
42 

69 
48 

48 
18 

55 
23 

56 
45 

61 
48 

48 
27 

49 
24 

65 

35 

55 
26 

34 
11 

30 

11 

45 

13 

47 
25 

51 
36 

51 
24 

57 
23 

62 
28 

69 
35 

55 
34 

50.5 
27.5 

LEITCHFIELD 

MAX 
MIN 

37 
25 

29 
17 

48 
22 

43 
31 

38 
26 

42 
18 

57 
26 

56 

44 

61 
46 

68 
48 

46 
20 

55 
27 

54 
44 

59 

48 

48 
29 

48 
23 

66 
38 

54 
28 

28 
13 

34 
13 

44 
13 

44 
26 

53 
37 

49 

28 

66 
27 

52 

31 

71 
31 

58 
36 

50.4 
29.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
FEBRUARY  1959 


Slatjon 

Day 

01  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

33 
17 

29 

13 

52 
21 

43 
25 

35 
26 

38 
17 

53 
25 

53 
41 

63 
45 

66 
29 

40 
21 

59 
25 

54 
44 

66 

40 

40 
28 

47 
24 

61 
38 

46 
20 

25 

11 

26 
12 

41 
12 

46 
25 

52 
34 

48 
26 

52 
26 

59 
30 

64 
38 

68 
35 

48.1 
26.7 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

36 
23 

32 

18 

53 
23 

45 
31 

47 
29 

39 
20 

56 
19 

55 
39 

65 
37 

69 

37 

41 
24 

57 
24 

56 

44 

70 
46 

46 
27 

50 
23 

59 
34 

49 
24 

26 
12 

28 
14 

42 
10 

45 
18 

60 
36 

48 
29 

56 
25 

60 
27 

62 

31 

62 

40 

50.5 
27.3 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

3* 
2* 

30 
16 

45 

21 

43 
30 

38 
29 

42 
23 

57 
24 

53 
47 

62 
43 

69 
45 

45 
24 

58 
27 

56 
46 

69 
49 

50 
29 

49 
29 

64 
39 

53 

30 

30 
13 

29 
13 

45 
17 

47 
27 

53 
37 

49 

30 

55 
29 

62 
32 

68 
43 

60 
35 

60.2 
30.4 

LOUISVILLE  KB  AP 

MAX 

HIN 

3* 
21 

29 

16 

46 

20 

38 

30 

37 
27 

42 
22 

57 
24 

53 
46 

67 

44 

6S 
29 

40 
25 

57 
24 

56 
48 

60 
41 

41 
30 

50 
29 

56 

37 

47 
20 

26 

13 

29 
13 

45 
16 

49 
24 

53 
38 

50 
30 

54 
26 

62 
29 

69 
39 

55 
36 

49.3 
28.6 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

36 
25 

33 
20 

42 
22 

42 
30 

36 
21 

44 

5 

57 
20 

58 
43 

65 
52 

71 
45 

45 
21 

47 
25 

58 
46 

60 
47 

47 
31 

52 
25 

65 

39 

57 
29 

31 
14 

33 

15 

45 
12 

43 
24 

54 
38 

53 
25 

58 
26 

64 
26 

67 
33 

61 
35 

50.9 
28.3 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

38 
26 

34 
19 

43 
18 

43 
30 

35 
26 

41 
13 

57 
22 

56 

45 

62 

45 

69 
60 

62 
20 

54 
22 

56 
46 

61 
46 

47 
30 

51 
24 

65 

40 

60 
28 

31 

12 

28 

15 

45 
12 

43 
24 

55 
37 

50 
25 

57 
23 

63 
29 

67 
33 

61 
35 

61.2 
28.8 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

40 
21 

32 
16 

48 
19 

44 
30 

36 
25 

42 
12 

54 

17 

57 
44 

62 

47 

68 

59 

59 
20 

52 
25 

55 
38 

68 

48 

57 
27 

50 
27 

66 

38 

66 
29 

34 
12 

31 
12 

42 
6 

45 
19 

57 
34 

51 
26 

59 
20 

61 
21 

67 
32 

62 

40 

52.0 
27.3 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

42 
27 

37 
19 

59 
22 

55 
34 

50 
31 

45 
19 

58 
15 

58 
35 

65 
34 

71 
59 

66 
26 

60 
21 

58 

43 

72 
51 

61 
37 

52 
23 

64 

34 

56 
32 

34 
16 

32 
15 

44 

7 

49 
16 

66 
39 

50 
33 

57 
21 

62 
25 

67 

30 

66 
39 

56.6 

28.7 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

35 
20 

30 
22 

42 
26 

40 
23 

43 
25 

42 
8 

60 
20 

62 
42 

65 

45 

72 
48 

48 
22 

48 
21 

57 
42 

60 

48 

48 

30 

51 
26 

66 

41 

56 
29 

29 

14 

34 
15 

45 
16 

42 

27 

54 
38 

54 
27 

58 
28 

64 

27 

67 
38 

68 

34 

51.1 
28.6 

MATSVILLE  DAM  33 

MAX 

MIN 

35 
22 

30 
12 

29 
12 

54 
10 

35 
25 

37 
24 

40 
16 

57 
15 

50 
38 

65 
38 

67 
27 

40 
19 

62 

19 

54 
46 

60 
31 

37 
28 

48 
28 

60 
35 

36 

16 

23 
12 

27 
12 

45 
15 

50 
18 

56 
33 

45 
18 

52 
18 

60 
26 

65 
33 

47.1 
23.0 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

47 
30 

39 
23 

57 
29 

51 
36 

51 
32 

49 
25 

56 

16 

54 

42 

55 

39 

69 

54 

67 
29 

56 
28 

52 

41 

67 
49 

67 
39 

54 
24 

61 
36 

68 
33 

33 
18 

35 
19 

48 

10 

46 

17 

66 

37 

59 
35 

66 
26 

62 
24 

66 
32 

56 
35 

55.2 
30.6 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

38 
27 

33 
19 

55 
26 

47 
33 

49 
27 

43 
15 

60 
21 

57 
46 

60 
45 

71 
55 

58 
24 

59 
27 

56 
45 

71 
51 

51 
33 

53 
22 

66 

35 

58 
30 

31 
14 

30 
15 

43 
10 

45 
19 

64 
34 

48 
29 

56 
23 

60 
24 

65 

33 

67 
44 

53.4 
29.5 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

48 
18 

43 
18 

54 
18 

50 
31 

34 
26 

39 

17 

55 
20 

54 
42 

60 
45 

69 
53 

57 
22 

61 
23 

56 
43 

60 
40 

56 

28 

47 
24 

63 

37 

54 
27 

27 
12 

26 
13 

42 
13 

48 
13 

50 
38 

50 
26 

54 
24 

60 
29 

65 

35 

60 
41 

51.5 
27.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

38 
23 

33 
15 

54 
22 

47 
32 

44 
28 

39 

12 

58 
19 

55 
42 

63 
40 

71 
58 

58 
22 

60 
28 

56 
43 

68 
49 

50 
30 

48 
20 

64 
35 

56 
29 

28 
10 

28 
8 

42 
10 

46 
18 

61 
38 

47 
30 

55 
20 

60 
26 

66 

30 

64 
46 

52.1 
27.9 

MURRAY 

MAX 
MIN 

39 
26 

31 
21 

43 
25 

42 
26 

38 
21 

44 

7 

58 
21 

60 
44 

65 
50 

71 
47 

47 
22 

50 
25 

58 
47 

57 
49 

47 
30 

52 
25 

69 
45 

55 
30 

32 
14 

31 
15 

45 
14 

40 
19 

55 
38 

55 
21 

57 
25 

62 
26 

68 
35 

57 
35 

61.0 
28.7 

OWENSBORO  2  V 

MAX 
MIN 

37 
26 

31 
19 

41 
20 

40 
30 

32 
26 

41 
20 

56 

27 

55 
44 

62 
47 

71 
45 

45 

21 

51 
21 

55 
46 

58 
47 

47 
30 

50 
26 

63 
37 

54 
28 

28 
13 

27 
14 

45 
15 

42 
26 

51 
36 

52 
33 

53 
27 

62 
31 

70 
38 

56 

39 

49.1 
29.7 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

35 
25 

29 
20 

43 
23 

36 
31 

32 
22 

42 
7 

55 
26 

60 
42 

67 
52 

71 
29 

41 
20 

49 
24 

59 
49 

60 
35 

38 
21 

51 
25 

64 

40 

40 
20 

26 
13 

30 
16 

44 
15 

41 
28 

52 
32 

52 
26 

56 
24 

63 
29 

67 
35 

50 
30 

48.4 
27.4 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

36 
25 

30 
19 

43 
22 

42 
29 

39 
20 

42 
8 

58 
22 

57 
42 

65 
52 

72 
50 

50 
21 

47 
25 

58 
46 

60 
46 

47 
31 

52 
25 

67 
39 

61 
28 

34 
13 

32 
15 

46 
13 

43 
25 

52 
38 

53 
28 

56 
26 

64 
27 

67 
34 

54 
36 

51.3 
28.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

41 
29 

35 
22 

66 
25 

51 
37 

48 
30 

44 
28 

64 
19 

60 
36 

67 

41 

73 
58 

68 
32 

64 
22 

57 
47 

72 
52 

62 
39 

53 
29 

65 
38 

52 
33 

33 
20 

34 
17 

48 
12 

52 
20 

66 

40 

53 
38 

59 
24 

65 
28 

67 
30 

63 

38 

56.5 
31.6 

PRINCETON 

MAX 
HIN 

40 
26 

33 
20 

42 

17 

43 
30 

37 
19 

42 
2 

59 
18 

59 
39 

63 

47 

70 
49 

49 
18 

48 
18 

56 
46 

60 
46 

46 
30 

50 
22 

66 
43 

56 
29 

35 
12 

33 
15 

49 
9 

40 
30 

53 
37 

55 

21 

60 
22 

65 
24 

70 
30 

60 
33 

51.4 
26.9 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

38 
22 

37 
14 

31 
15 

54 
25 

34 
25 

34 
16 

39 
14 

52 
25 

56 

41 

66 

50 

71 
22 

41 
22 

61 
22 

57 
48 

69 
29 

39 
23 

49 
25 

62 
35 

35 
12 

27 
11 

29 

13 

43 
17 

46 
30 

56 
26 

48 
19 

55 
21 

60 
27 

65 

35 

48.4 
24.4 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

41 
24 

33 
18 

45 
23 

44 
30 

37 
25 

43 
11 

58 
20 

60 
45 

63 
44 

71 
50 

52 
22 

55 
27 

57 

44 

67 

41 

50 
28 

52 
22 

65 

40 

60 
29 

31 
13 

31 

14 

45 
11 

40 
29 

59 
35 

51 
26 

58 
23 

64 
24 

65 
29 

68 
32 

52.3 
27.8 

SI  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

38 
22 

35 
13 

32 
14 

50 
28 

35 
20 

37 
14 

39 
17 

55 
23 

54 
41 

67 
49 

62 
22 

40 
20 

56 
23 

58 
49 

64 
27 

36 
23 

48 
26 

64 

31 

35 
6 

28 
10 

29 

10 

42 
16 

48 
26 

52 
23 

48 
21 

54 
23 

62 

30 

66 

33 

47.5 
23.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

40 
27 

36 
19 

50 
26 

44 
30 

40 
26 

44 
14 

57 
24 

60 
46 

63 
50 

69 

53 

55 
23 

56 
30 

59 
45 

68 
40 

42 

31 

53 
24 

66 
38 

58 
33 

34 
16 

31 
14 

44 
12 

41 
24 

61 
38 

51 
27 

58 
25 

64 
27 

67 
38 

60 
42 

52.5 
30.1 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

39 
23 

30 
13 

46 
12 

45 
30 

38 
25 

39 

12 

54 
21 

54 
42 

58 
41 

67 
53 

53 
20 

57 
22 

54 
44 

61 
51 

52 
28 

47 
27 

61 
36 

59 
29 

30 

10 

27 

U 

43 
13 

47 
22 

51 
35 

47 
25 

63 
23 

60 
25 

66 
35 

53 

35 

50.0 
27.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

34 
25 

33 
17 

52 
24 

44 
33 

47 
28 

41 
12 

58 
17 

56 
39 

60 
33 

70 
57 

62 
24 

58 
26 

54 
40 

69 

50 

51 
33 

50 
21 

65 
33 

57 
30 

30 
10 

30 
13 

40 
11 

46 

18 

63 

35 

47 
28 

55 
24 

60 
25 

66 
31 

53 

44 

62.1 
27.9 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

40 
31 

39 
25 

31 
19 

52 
27 

43 
29 

39 
25 

47 
12 

52 
21 

58 
43 

65 
40 

69 
41 

42 
23 

57 
28 

58 
47 

67 
49 

50 
30 

52 
22 

65 

37 

55 
29 

30 
15 

30 
14 

43 
10 

41 
22 

60 
37 

48 
24 

56 
25 

61 
26 

67 
35 

50.6 
28.1 

VANCSeURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

35 
22 

29 

11 

55 
15 

55 
32 

39 
29 

52 
22 

54 

17 

52 
38 

60 
37 

67 
56 

56 
26 

60 
24 

60 
43 

63 
45 

52 
32 

47 
28 

61 
36 

46 
30 

30 

14 

24 
11 

41 
14 

48 
22 

53 
35 

45 
32 

49 
21 

59 
26 

61 
34 

51 
32 

60.5 
28.0 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

36 
21 

35 
12 

31 

13 

59 
18 

35 
27 

43 
20 

43 
13 

58 
16 

57 
39 

69 
43 

74 
27 

41 
17 

64 
18 

57 
49 

70 
33 

42 
22 

49 
25 

64 
35 

39 
14 

25 

13 

28 
8 

44 
15 

52 
18 

57 
31 

47 
16 

54 
18 

61 
21 

65 
29 

50.0 
22.5 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

48 
36 

49 
20 

48 
20 

54 
35 

38 
28 

52 
23 

45 
19 

57 
19 

59 

44 

71 
50 

70 
27 

48 
21 

59 
31 

56 
49 

72 
38 

50 
23 

55 
24 

62 

35 

47 
15 

32 

13 

34 
10 

46 

11 

50 
20 

66 
32 

53 
25 

59 
25 

64 
25 

66 
36 

53.9 
26.9 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

33 
19 

28 
9 

27 
9 

49 
22 

37 
24 

38 
26 

39 
17 

50 
22 

54 
34 

68 
48 

68 
20 

41 
20 

59 
22 

60 
46 

60 
26 

37 
26 

48 
27 

61 
27 

30 

7 

30 

7 

25 

7 

42 
14 

50 
24 

52 
25 

46 
21 

52 
21 

59 
31 

65 
39 

46.8 
22.9 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

44 
27 

41 
19 

35 
18 

54 

31 

37 
29 

46 
21 

43 

15 

60 
15 

61 
38 

71 
43 

72 
24 

44 

23 

60 
23 

61 
50 

71 
37 

45 
22 

52 
23 

66 
34 

45 
17 

30 
15 

33 
8 

45 
7 

47 
20 

64 
26 

51 
22 

58 
22 

63 
22 

75 
33 

62.5 
24.5 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KKKTU(.1CV 
»'KIIHUAIIV    Id.'iU 


Statloii 


D«y  ol  moDtb 


I       2       3       4       5       6       7       8       9      10      11      12     13     U      IS      Ifl      17     18      19 


IIARDSTOWN    S    J    PRKP   SCll 

IlKNIIAM 

lU.KKA    CX)l.LECK 

lumi.tKC   GREEN   FAA   AIRPORT 

0AM  PB  ELLS  V  111.  E 

COVINGTON  Wli  AIRPORT 

ONTHIANA 

DANVILLE 

EDDVVILLE  LOCK  F 

FARMERS 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  4  SW 

HOPKINSVILLE 

LEXINGTON  »B  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOl'ISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 

MONTI CELLO 

MURRAY 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GNI) 

SNOWFALL 
SN  ON  CND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
*TR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
: SN  ON  GND 
I 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


29     30     31 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


TOTAL  PRECIPITATION 
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STATION  INDEX 


^ 

OBSERVATION 

g 

g 

1 

1 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

i 

i 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

i 

1 

1 

gl 

ADDISON  DAM  •» 

0031 

~f 

86  34 

360 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AOOLPMOS  J  H 

00«3 

ALLEN 

TA 

lOtLL  M.  OEARING 

ALOANT 

0063 

CLINTON 

2 

36  *l 

65  08 

960 

7A 

MRS>BARSARA  M.  COOL 

ALLEN 

009% 

FLOYD 

62  43 

658 

6A 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

3B  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

APEX  2  NE 

0185 

MUHLENBERG 

37  06 

67  19 

610 

7A 

SPENCER  PROWSE 

ASHLAfID  DAM  29 

60Y0 

38  ZT 

82  36 

551 

CORPS  OF  ENGINEERS 

aARBOuRvlLLe 

0381 

KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

C 

UNION  COLLEGE 

OAROSTOHN  S  J  PREP  &CH 

039T 

NELSON 

37  48 

85  28 

631 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP  SCH 

BAXTER 

36  51 

B3  20 

1164 

7A 

7A 

c 

C>  HOMER  NOLAN 

BCAVER  0AM 

049C 

OMJO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENHAK 

36  58 

82  57 

1586 

BA 

BA 

C.  C.  WHlTtAKER 

BENTON 

O&ll 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

C 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

305 

6P 

5P 

RADIO  STATION  WC6L 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  16 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

S4  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  B.GAbBARD 

BLAINE 

0752 

LAWRENCE 

36  02 

62  50 

670 

6P 

6P 

A.  ENOCH  WHEELER 

BLEOSOE  Z  SSE 

36  54 

63  20 

1870 

BONNIEVILLE 

37  23 

65  54 

702 

6P 

6P 

HAROLD  WALTERS 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

47? 

6A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

WARREN 

B6  26 

535 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAN  36 

0978 

CAMPBELL 

39  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

BURDINE  2  NE 

1120 

PlKt 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

^ 

EDWIN  t.  JOHNSUN 

BURHESVILLE 

1137 

CUMBER LA MD 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CAOIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

37  32 

B7  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAHPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA-MC  KINLET 

CANEYVILLE 

1294 

GRAYSON 

37  25 

66  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

65  11 

460 

6P 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINELRb 

CLAr  CUT  1  WNM 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

BULLITT 

474 

5P 

6P 

BERNHEIH  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

36  41 

89  00 

390 

C 

WOODSON  0.  FRANkLlN 

COBB 

1663 

CALDWELL 

36  59 

87  47 

490 

7A 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

64  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

869 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  HEATHER  buREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KT  DtPT  OF  CONS. 

CTNTKIANA 

HARRISON 

38  23 

64  16 

684 

CTNTHIANA  2 

2003 

HARR I  SON 

5 

38  23 

B4  17 

719 

6A 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

BOTLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELLA 

2053 

MARTIN 

82  32 

718 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1647 

6A 

UALLARD  F.  WALKLRtJR 

OEMA 

2139 

KNOTI 

37  Z5 

82  48 

860 

HAITIL  B.  BARNEY 

DEWEY  DAM 

2160 

FLOYD 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

7A 

c 

CORPS  Of  ENGINEERS 

DIX  0AM 

2214 

MERCER 

37  46 

84  43 

B70 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

440 

7A 

C 

JESSE  L.  MUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

OVER 

2391 

BRECKENRIOGE 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  ULAIR 

EOOVVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

37  03 

88  05 

420 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EOHONTON 

2<>69 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  MURAN 

ELIIABETHTOWN 

2510 

HARDIN 

65  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  wIEL 

ELKMORN  CITY 

2528 

37  16 

82  21 

BOO 

7A 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2  S 

2548 

36  47 

87  10 

520 

S.  RICHARU  ANDERSON 

FALMOUIM 

2775 

PENDLETON 

38  40 

84  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  M.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

38  09 

83  33 

668 

4P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEH1N0S6URG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

MRS.  JEAN  FLEMING 

FLEMINGSeuRG  2 

2908 

FLEMING 

38  25 

83  45 

911 

6P 

MID 

C 

WILLIAM  M,  FISCHER 

FORO  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  54 

660 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

CRITTENDEN 

37  26 

88  06 

356 

6P 

6A 

C  M 

CORPS  OF  ENGlNttRb 

FRANKFORT  LOCK  * 

3028 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  Of  tNGlNLLRS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

3046 

37  33 

82  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  67 

63  39 

JAMES  A.  LEVERIDGE 

GAMALIEL 

3112 

MONROE 

36  38 

85  48 

860 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

36  12 

84  33 

888 

6A 

WILLIAM  F.BRAMBLtIT 

&EST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  Of  tNGlNLLRS 

GLASGOW 

BARREN 

37  00 

780 

7A 

GLASGOW  WKAY 

3246 

37  00 

65  55 

808 

6P 

RADIO  STATION  WKAV 

GLENOALE  1  £ 

3252 

MARDIN 

37  36 

86  54 

710 

7A 

DEWET  S.  MILL 

GOLDEN  POND  6  N 

3295 

IRIGG 

36  54 

88  00 

393 

4P 

4P 

FlbM  ♦  WLDLF  REFUGE 

GRANT  DAM  36 

3358 

36  59 

84  50 

603 

CORPS  Of  tNGINttRS 

GRAYSON 

3391 

CARTER 

36  19 

82  57 

569 

7P 

7A 

H 

KENNLlM  L>  CARNULL 

GREENSeuRG 

34  30 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

MOWARU  PICKETT 

GREEN5BURG  MIWAY  61  6R 

3435 

GREEN 

37  IS 

85  30 

590 

8A 

ROBLRI  t.bLAKtMAN.JR 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

7A 

CORP  Of  ENGINEERS 

GREENVILLE  2  W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

HART  FORO  (,    NW 

^652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

BA 

DAVID  K.  LARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

63  U 

069 

' 

M,  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  4  SW 

HENDERSON 

382 

6P 

6P 

FRANK  STREET 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

87  34 

612 

C 

C,  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

89  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  4S 

86  30 

44  0 

7A 

TVA-679 

HIGH  BRIOGE  LOCK  7 

3B3T 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

KNOTI 

37  20 

82  59 

1080 

SA 

BA 

HINDMAN  SETT.  SLM. 

HODGENVlLLE  NAT  PARK 

85  44 

788 

c 

HOPKINSVILLE 

399*. 

CHRISTIAN 

36  51 

67  30 

540 

7A 

7A 

" 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

B3  23 

- 

7A 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

82  32 

636 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO 

IRVINGTON 

4165 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

795 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

62  56 

1150 

6P 

HOBAHT  I  SON 

KEENE  1  NNE 

4369 

JESSAMINE 

37  57 

64  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

U.NTUCKV  DAM 

LIVINGSTON 

37  01 

66  16 

362 

6A 

LA  GRANGE  1  SW 

4595 

OLDHAM 

38  24 

65  24 

674 

6A 

ALUERT  W.  HARDIN 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

64  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTU  CL< 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

37  29 

66  18 

642 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEATHtfi 

OBSERVATION 

d 

S 

U 

Q 

TIME  AND 

z 

6 

p 

TABLES 

STAHON 

Q 

CX)UNTY 

< 

H 

1 

OBSERVER 

if 

§9 

^ 

1 

3 

i 

1 

1 

i 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

36  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

L  MJ 

U.i..  WLAIHLR  BUREAU 

LIBERTY 

4765 

CASEY 

37  21 

84  66 

772 

C 

PALLIA  F.  MANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

JESSAMINE 

84  36 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCJCPORT  LOCK  2 
LOdLICK  1  S 

4857 

HENRY 

36  26 

64  58 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEtRS 

4B82 

CLARK 

37  61 

84  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

4893 

LAUREL 

37  08 

64  08 

1277 

c 

CITY  OF  LONDON 

LONDON  FAA  AP 

4896 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MID 

MID 

H 

FtD.  Aviation  agency 

4943 

38  07 

82  37 

582 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

36  07 

82  36 

665 

BA 

HAROLD  C.  FERGUiON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

36  14 

86  46 

462 

6P 

6P 

<■ 

LOUISVILLE  G  +  E  CO 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

86  40 

666 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

JEFFERSON 

38  11 

U.S.  WLATHtR  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACevlLLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

68  50 

370 

6P 

6P 

BLAINt  MALONL 

LUCAS 

50y2 

BARREN 

M  63 

86  02 

738 

c 

WILLARD  e.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  S£ 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

4  39 

5P 

7A 

7A 

t 

HOMER  WELtiORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

600 

6P 

6P 

H 

NATIONAL  PARK  SVt 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

37  06 

83  43 

850 

6P 

NORA  S.  WHITE 

MAYFIELD 

faP 

MAYFltLO  tLEC  ♦  WTR 

MAYSVILLE  0AM  33 

5243 

MASON 

36  38 

83  42 

515 

7A 

7A 

C  H 

1.0HPS  OF  tNGlNLLRS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

lOOD 

7A 

MRS.WlNNlt  w.  HORAN 

MC  KINNEYS8UftO 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYUNOR 

META 

BELL 

83  43 

MIDOLESeOflO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

83  43 

1130 

c 

CITY  WF  MlDDLt:>ouRfJ 

MIDWAY 

54L;7 

WOOOfORD 

38  09 

84  41 

_ 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

36  18 

84  09 

789 

c 

DAVID  C.  BAILLY 

MILLERSTOWN 

OVA  M.  LAWLEft 

MONTICELLO 

5624 

WAYNE 

36  50 

64  50 

960 

6P 

7A 

H 

ALVIN  L.  OEHTRAM 

MOREMEAD  STATE  COLLEGE 

555S 

ROWAN 

38  11 

63  26 

770 

INACTIVE   9/57 

MOUNT  STERLING 

564U 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRlD  CAKTMILL 

MOUNT  VERNON 

564U 

ROCKCASTLE 

37  21 

84  cO 

1137 

6P 

5P 

CITY  OF  MT.  VERNON 

37  16 

636 

7A 

EDWARD  A.  RICHARDbUN 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

86  20 

622 

6P 

6P 

M 

MURRAY  STATE  COLLtGt 

OLIVE  MILL 

6012 

CARTER 

3B  18 

83  11 

772 

t 

EARL  R.  MAOOU 

OLNEY 

61.20 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

533 

8A 

MLLVlt  PARLfct  NfcliZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

83  39 

760 

7A 

MR>.  ANNA  L.  URUMIV 

ie    58 

612 

CORPS  OF  tNGINLLfti 

OWENSBORO  2    W 

6091 

OAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL  D.  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6U96 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

404 

6A 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AlftPOffT 

611U 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  4b 

398 

MID 

MID 

H 

FLO.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAM 

37  06 

5P 

PAOucAM  sEwA&c  Plant 

6117 

MC  CRACRLN 

37  06 

68  36 

325 

c 

CllY  OF  PAOULAH 

37  49 

7A 

JtSSE  FAlRLHiLO 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

BP 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6P 

6P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

37  40 

7A 

CORPS  Of  ENGlNtLRS 

6  BO  5 

MAO  1  SON 

37  44 

84  18 

1085 

eA 

BA 

Thomas  c.  hernuui* 

ROCHESTER  LOCK  3 

6B82 

OHIO 

37  13 

86  54 

401 

7A 

CORPi  OF  LNGINLLRS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

H 

WM.  b.  PORTER 

SADItVlLLE 

7064 

SCOTT 

36  50 
38  23 

86  64 

84  33 

576 

791 

7A 

c 

TVA-683 
LAWRENCE  ROGERS 

Si:>TLR  MARY  B.  OUTZ 

SI.  MARY 

7U96 

MARION 

37  35 

85  21 

743 

<■ 

JOHN  b.  OAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

64  49 

490 

6A 

CORPS  Of  ENGINEER^ 

SALYERSVlLLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

669 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALTERSVlLLE  2  SE 

83  03 

920 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

6P 

6P 

NUOLE  ALLEN 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

8  7  32 

348 

7A 

GILBERT  1.  ASHBY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

86  47 

J4  5 

7A 

IVA-709 

7324 

smelb'y 

38  13 

MRS.  WILLIE  S.  RATTA 

SHEPHEROSWILLE 

BULLITT 

38  00 

85  44 

446 

7A 

OVlD  K.  MAGRUUER 

SHELBY 

38  20 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

94  37 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7610 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1060 

6P 

6P 

H 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

85  14 

7J8 

hM.  H.  GGATLEY 

STEARNS 

84  29 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

J6  63 

85  43 

864 

6P 

&P 

M 

LHAS.  M.  ML  MURTRlY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

78L5 

METCALFE 

36  53 

66  40 

- 

7A 

TVA-684 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

86  09 

692 

( 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLORSVILLE 

65  21 

8060 

MONROE 

36  42 

86  41 

920 

c 

bTANLLY  HURO 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

88  06 

3  90 

TYRONE  LOCK  5 

el79 

ANDERSON 

38  02 

84  61 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8  197 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGlNtLRS 

VALLEY  VIFW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  Of  ENGlNttRS 

VANBUREN 

ANUERSON 

37  58 

7A 

tywAfiU  b.  iTtVcNS 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38  39 

83  21 

625 

6P 

7A 

CUKPS  OF  tr»GlNttRj 

WAYNESBURG  7  Nt 

8486 

LINCOLN 

37  26 

64  36 

1216 

7A 

MR:..  RITA  RIOljtR 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

37  56 

83  15 

862 

6A 

BA 

MRS.  ELIZABETH  IJRC-N 

WILLIAMSBURG  2 

WHITLEY 

36  44 

84  10 

1010 

ESTIL  M.  MEADOWS 

8714 

GRANT 

84  38 

MLNRY  NORTMCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

6A 

CORPi  OF  tNGINLER'j 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

86  09 

586 

6A 

bA 

OA 

"^ 

CORPS  OF  tNGlNLtfib 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

J7  11 

86  38 

CORPS  OF  LNGl-tELRS 

I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


MARCH  1959 
Volume  LIV  No.  3 


\m  2  2  1959 

UNIVERStTY  OF  ILLINOIS 


ASHKVILLE:  1959 


KENTUCKY  -  MARCH  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   84°  on  the  25th  at  Pikeville 
Lowest  Temperature:   10°  on  the  19+  at  3  stations 

Greatest  Total  Precipitation:   4.77  inches  at  Benham 

Least  Total  Precipitation:   1.09  inches  at  Paducah 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.90  inches  on  the  27th  at  Oneida 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   7.9  inches  at  Covington  WB  Airport 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   4  inches  on  the  12th  at 

Brent  Dam  36  and  Covington 
WB  Airport 


i 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


reNTucrv 

MARCH   1«»9 


Ivmpoioluio 


WFSTFRN 

BtAVtR  0AM 
BENTON  ; 

FOROS    FLRRY    PAM    SO 
&OLDI.N    POND    »    N 
GRECNVlLLt    2    W 

HtNOERSON    *    SW 
HKIkMAN    1    E 
HOPMNSVILLE 
LOVELACEVULE 
MAOISONVILLE     1    SE 

MAYFULP 

MURRAY 

0WENS80R0    2    W 

PADUCAH    FAA    AIRPORT 

PAOUCAM 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 


CENTRAL 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  KAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CLERMONT  1  SSE 
EL12ABETHT0WN 
GLASGOW  WK.AY 
GREENS8URG 
IRVINGTON 

LEITCHFIElD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREER  DAM 


BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  wB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

01 X  DAM 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
RICHMOND 
SHELBYVILLE  2  W 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BLAINE 

DEWEY  DAM 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 
INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 
MANCHESTER  4  SE 
MIODLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  VERNON 


AM 
AM 


62  .  JM 
'19.9 
6?.? 
S<).  i 

SB. 7 
S7.0 
S8.2 
61. S 
S9.8 

60.6 
60.6 
57.6 
S8.3 
61.9 

61. OM 
59.4 


54.6 
57.4 
56.8 
57.2 
57.5 

58. IM 

57.4 

58.0 

55.9 

57.1 

57.1 
57.2 


33.4 
33. 9M 
35.9 

33.1 
34.0 

35.3 
33.6 
32.0 
34.7 
34.2 

36.7 


32. 4M 
33.' 


30.6 
33.5 
30.9 
31.9 

33.8 

32. 4N 
32.1 
32.5 
29.4 

33.7 

34.3 
35.4 
33.7 


55.0 
52.7 
58.1 


59.9 
54.8 
59.3 

54.9 
59.5 
60.1 
58.5 
56.8 


59.6 

33.2 

55.2 

31.6 

50.9 

31.2 

53.3 

27.5 

53.5 

31.1 

29.9 
30.0 
28.4 

31.6 
26.8 
33.0 
29.7 
32.1 

28.0 


27.6 
27.3 
27.1 


25.0 

29.7 
28.5 
31.2 
32.4 
31.4 


46.4 
48. IM 
47.9 
47.6 
46.7 

47. l< 
45.3 
45.1 


48.7 
48.0 
46.3 
46.5 
49.0 


46.5 
47.1 


42.6 
45.5 
43.9 


k  )  ,• 


42.7 

45.4 

45.7 

46.3 

44.7 

45.1 

42.2 

46.3 

44.7 

41. 5M 

44.6 

46.4 

43.4 

41.1 

40.4 

42.3 

44.6 

42.9 

43.8 

42.7 

40.7 

42.4 

39.9 

44.3 

41.7 

44.0 

40.1 

42.5 

44.4 

41.3 

40.0 

42.6 

42.4 

43.9 

41  .1 

42.2 

42.3 

44.0 

45.7 

45.5 

44.1 

4.1 
1.1 


79 


31 
31 
25 
31 
80  31 


80 

25 

80 

25 

79 

25 

78 

3H 

78 

26 

80 

25 

79 

25 

81 

25 

80 

26 

81 

25 

81 

25 

81 

25 

83 

25 

79 

25 

76 

26 

79 

31 

78 

25 

78 

26 

81 

25 

79 

25 

77 

25 

78 

26 

79 

26 

79 

26 

81 

26 

80 

25 

82 

25 

80 

26 

78 

25 

79 

26 

79 

25 

80 

26 

80 

25 

k'i 


570 
521 

521 
535 

560 

549 
605 
612 
519 
552 

502 
526 
674 
565 

490 

560 
569 


686 
601 
649 
625 
594 

606 
621 
603 
685 
600 

691 
577 
627 
613 
704 


578 
661 
736 
753 
697 

626 
680 
651 
684 
746 

692 
773 
636 

715 
644 

764 


726 
769 
689 


648 
735 
702 

697 
643 
592 
601 
642 


573 
621   0 
727   0 


0  12 
0  15 


0  16 
17 


1.85 
2.04 
2.54 

1.95 
2.46 
2.78 
1.53 
2.21 


2.60 
4.00 


2.32 

1.83  -  3.91 

2.33 

1.84 

1  .09 


2.12 
2.32 
2.49 
2.29 
2.35 

2.49 
2.73 
2.70 
2.60 
1.76 


-  2. 

-  3. 


3.29  -  2.10 

2.19 

2.13  -  2.54 

2.22 

2.09 

2.52 
3.66 
3.78 


3.35 
4.77 
2.19 


1.55 
2.84 


2.22 

1.71 
4.35 
3.11 
3.66 


2.00 

-    2.96 

2.41 

-    2.15 

2.52 

-    1.62 

3.03 

3.25 

-    1.62 

2.11 

2.49 

-    2.42 

2.27 

-    2.65 

2.20 

2.17 

-    2.66 

1.82 

-    2.64 

2.83 

-    1.98 

2.55 

-    2.52 

2.66 

2.79 

-    2.80 

2.68 

-    2.34 

2.49 

-    2.48 

.60 
.51 
.57 


.61 

1.00 

.51 

.65 

.50 

.94 


.95 

1.36 

.41 


7.9 
.0 
.5 

.0 

2.0 

T 

T 


.5 
1.3 


4.0 

1.3 


.2 
5.0 


1.9 
.3 


1  0 
2 


Notes   Following   Station   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


KENTUCKY 
MARCH  1959 


Temperature 

Precipiration 

™     E 

;  E 
<  s 

< 

III 

i 

1 

-: 

s 

No.  ol  Days 

5 

111 

a 

6 

1 

Snow.  Sleer 

No  ol  Days 

Station 

Ma< 

Min 

1 

i  s 

o 

s 

1 

s 

o 

1 

s 

il 

si 

^1 

5  o 

o 
o 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                       AM 

WILLIAMSBURG    2                                  AM 

DIVISION 

60.2 
56.0 
55.7 
55.0 

33.0 
31.1 
31.1 
26.5 

46.6 
43.6 
43.4 
40.8 

43.2 

-    3.7 

84 
78 
80 
81 

25 
25 
25 
26 

20 
15 
16 
12 

18+ 
18 
18 
IB 

564 
668 
661 
744 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

16 
17 
19 
24 

0 
0 
0 
0 

2.76 
3.27 
2.30 
1.93 

2.74 

-  1.91 

-  2.44 

-  2.17 

.65 
.71 
.45 
.76 

27 
26 
12 
27 

T 
T 

.5 
.7 

0 

T 

1 

12 
17 

9 
11 

7 
5 

1 
1 
0 
1 

0 
0 
0 
0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Numbet  of  days  with  precipitation 

Hi 

S 
£  0 

151 

Station 

.9 

1 

sas 

cux)  a 

a> 

r 

< 

1    o 
11 

1       "^ 
t~oS 

<§      1 

II 

o  t- 
o  ra 
..  o 

o  t- 
o  w 
■  -  o 

o  m 
•  ■  u 

H 

0> 

o 
q 

3 
1 

o 

01 
O) 

1 

o 
en 

si 

s 

COVINGTON   WB  AIRPORT 

ssw 

17 

11.7 

40++ 

wsw 

15+ 

67 

72 

56 

54 

8 

7 

4 

2 

0 

0 

21 

- 

7.3 
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See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
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See   Reference  Rotes   Following   Station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

Day  of  month 

S 

1 1 1 

r 

r 

1  I  2  1  3 

4  1 

5  1 

6 

7    1  8 

\' 

10  [ 

11  1 

12 

13   14  1  15 

16   17   18 

19   20 

21 

22   23  1  24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

OLNET 

2.74 
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.12 

.32 

.31 

.03 

.05 

.07 
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.76 

.05 

.17 

ONEIDA 

3.93 

.24   .16   .05 
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. 

3   .05 

.42 
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T 
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REFERENCE  NOTES 
the  State  Climatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Sta 


n,  Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louis 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  recei' 

Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  "F,    precipitation  and  evaporati 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°?. 


of  this  bulletin, 
late  to  be  included 


ches  and  wind  i 


tations  (those  shown  la  the  Station  Index  as  "U,  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based  on  the  period  1931-1955. 


Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 


illty  in  the  snowpack  result  in  . 
seasonal  snowfall  table  include 


ment  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 
nd  Wind"  Table.   Max  and  Min  in  "Evaporatlo 
represent  observations  taken  at  the  presen 
isurements  are  taken  fro 
nd  sleet.   Entries  of  snow  on  ground 


Data  in  the  "Daily  Precipi 
24  hours  ending  at 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stat 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

rly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipi 

snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


C  Recording  Rain  Gage  Statioi 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  In  any  month  indicates 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


indicated  by  no  entry, 
ssue  of  this  publication, 
fall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Sta 


indicates  that  th. 


thermomete 


exposed 


No  record  in  the  "01 ima tological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  1e 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  ] 
-   No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snos 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-K   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  refen 

on  the  roof  of  a  building. 
//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

AH   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  daily  record.   Degree  day  dat 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Bourly  Precipitation  Data.) 
SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations, 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docui 
be  found  in  the  latest  Issues  of  Local  Climatologlcal  Data, 


tlons,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  fo 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cen 
ned  as  indicated  above,  price  15  cents. 


d  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
spondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D,  C. 


DAILY  TEMPERATURES 
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BARBOUR V  I ILE 
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OAXUK 

OrAVtB    0AM 

BtNMAM 

BtN!ON    2 

StREA    ;.OLLEGE 

KI.AINE 

bonnieville 
boklino  green  FAA  AP 
campbellsville 
carroll  ion  loch  i 
clermont  i  sse 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CYNTMIANA  2 

DANVILLE 

OEWEV  DAM 

DIX  DAM 

EL12ABETHT0WN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMlN&seuRG  2 

FORPS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK.  4 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBORO 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  I<. 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLL 


LEITCHFIELD 


DoY  Ol  Month 


16   »♦   50 


30  in       2U 


20   30   .12 

60   ^2   51 
33   2".   32 


26   23   32 

<.?   53   50 
35   25   32 


33   22   36 

".3   55   53 
33   20   33 


36   <•?   '•6 


30   20   20 


MAX 

60 

MIN 

33 

MAX 

64 

MIN 

36 

MAX 

60 

MIN 

33 

MAX 

40 

MN 

31 

MAX 

50 

MIN 

33 

MAX 

53 

MIN 

35 

25   30   32 


59   39 
33   23 


33   20   32 


51   63   50 
22   23   32 


45   59   59 


63   53   53 


48   60   57 


62   i6   46 
35   20   30 


24   3tl   35 


46   60   ii 

22   22   2« 


63   56   56 

2«   43   33 


45   58   55 
23   27   37 


6)   62   59 
23   47   34 


59   59   68 
29   37   33 


57   52   55 
22   23   37 


61   56   55 
21   41   33 


60   58   43 
26   40   29 


60   57   55 

27   39   33 


56   54   54 
23   37   31 


63   59   56 
22   40   32 


52   49   50 
26   36   29 


50   55   54 
21   28   35 


46   58   53 
30   30   33 


48   57   56 
26   24   24 


57   56   52 
27   37   32 


60   57   55 
21   36   31 


57   51   49 
22   29   32 


56   54   58 
23   30   35 


68   63   57 
28   46   33 


49   57   56 
25   25   38 


60   58   56 
23   42   33 


65   62   56 
23   46   32 


45   56   50 
29   21   3» 


4*   55   48 
32   22   40 


27   21   37 


45   56 
19   19 


61   56 

23   40 


62  5a 

23   43 


58   57 
23   41 


56   64 
14   34 


58   52 
18   38 


58   53 
23   33 


67   63 

23   40 


29   17   26 


57   55 
19   39 


30   19   42 

44   57   55 
30   17   33 


61   58 
32   39 


Jl   22   21 


42   40   39 
29   32   27 


45   40   40 
33   35   20 


29   34   28 


49  66  60 

27  28  30 

48  44  46 

30  34  31 

44  43  54 

26  27  26 

64  49 

40  36 

56  52  52 

29  33  26 

51  59  45 

29  31  27 


55  47 

34  3  3 

64  60  43 

31  35  29 

42  40  39 

32  31  26 

48  47  41 

25  36  29 

39  35  36 


31   33   27 


31   31   30 


32   33   27 


29   32   26 


29   31   27 


30   32   23 


31   36   30 


21  2<,       35 


60   56   55 


52   60   57 


41   48   60 
27   20   25 


29   15   35 


29   36 
53   63 


57   64   61 


59   69   63 
27   59   42 


35   53   62 
28   33   34 


68   67   63 
25   49   40 


33   42   60 
26   31   26 


69   68 
23   51 


66   67   67 
25   49   38 


51   70   63 
26   26   45 


65   67   57 
27   47   30 


59   67   62 
29   47   31 


53   64   64 
26   46   40 


58   66   66 
25   52   41 


47   62   56 
27   44   33 


39   52   68 
27   30   51 


38   56   69 
29   32   56 


54   60   58 
26   47   40 


60   66   64 


52   68   63 
29   48   40 


52   67   61 
28   44   38 


68   65   64 
27   53   41 


40   55   65 
28   26   50 


62   67   61 
26   50   42 


69   66   66 
24   52   32 


27   30   27 


2B   29   IS 


49   44   50 
21   26   15 


62   50   45 
77   77   16 


57   44   53 
20   28   20 


42   48   42 
27   21   15 


46   58 
26   20 


51   47   50 
27   27   11 


49   43   A7 
18   20   10 


51   42   52 

19   24   14 


53   45   54 
22   28   70 


50   43   51 
24   26   21 


39   33   45 
74   71   18 


59   46   40 
18   20   10 


57   48   41 
26   27   17 


70  50   44 

71  20   13 


50   45   50 
18   73   16 


20   27   13 


48   45   47 
22   20   12 


49   39   48 
20   19   12 


50   43   52 
26   78   75 


58   45   40 


55   46   59 
19   75   20 


60 
30 

69 
32 

57 
22 

53 
20 

45 
17 

67 
60 

65 

41 

53 
71 

44 
29 

55 
19 

66 
30 

63 

47 

50 
18 

48 

20 

49 
17 

65 
50 

62 
40 

49 
75 

44 
26 

54 
23 

65 
28 

62 

37 

50 
21 

50 
77 

57 

30 

53 
32 

67 
41 

61 
19 

51 
72 

43 

13 

68 
29 

68 

41 

52 
23 

55 
26 

47 
75 

72 
26 

35 

53 

48 

17 

48 
11 

75   15   16 

69   65   58 
24   31   43 


67   65 
29   41 


50   65 
17   70 


69   61 
28   45 


50   65 
IB   76 


68   68 
14   23 


65   56 

19   33 


66   61   53 


26   34   42 


32   39   24 


17   76   40 


49   67 
70   37 


13   17 
65   62 


69   67 
17   39 


45   65 
15   22 


69   66   61 


50   68   59 
2  5   30   40 


68   63   57 


50   65   70 


15   23   36 


55   68   68 


67   57   53 


45   68   74 
19   19   10 


44   68   75 
73   70   10 


45   68   75 
71   70   14 


57   44   69 
77   71   71 


50   70   76 
73   27   33 


48   46   70 
74   19   76 


50   68   77 
76   74   79 


45   70   75 
19   70   40 


48   69   74 
73   17   77 


50   68   74 
27   23   33 


48   66   75 
20   18   37 


42   65   71 
17   24   41 


53   44   66 
70   16   25 


50   45   68 
20   77   27 


58   47   70 
74   16   16 


53   66   72 
20   72   34 


47   59   75 
19   15   24 


49   57   74 
71   17   26 


45   50   19 

81   77   61 
19   42   18 


80   76   67 


74  79  66 
11  16  41 

81  76  67 

48  56  41 

75  78  60 


79  76  73 

38  59  42 

81  79  66 

56  58  40 

87  80  57 

31  36  37 


79   71 
39   53 


78   67 
43   54 


78   70 
60   56 


79   77 
41   45 


77   60   59 


74   79   67 


76   33   37 


79   79   62 


79   75   52 


34   40   37 


52 

21 

45 
19 

65 
19 

73 
78 

80 
38 

52 

45 

46 
73 

68 
71 

74 
32 

81 
40 

74 
51 

52 
39 

51 
75 

70 
19 

78 
30 

80 
45 

78 
58 

75 
43 

53 
24 

47 
70 

70 
29 

78 
33 

80 
45 

63 
49 

48 
24 

67 
73 

75 

33 

79 
44 

74 

57 

68 
42 

57 

70 

70 
15 

74 
75 

81 
32 

81 
38 

57 
40 

47 
72 

57 
78 

75 
47 

79 
48 

74 
56 

70 
41 

48 
30 

54 

30 

57 
31 

73 
40 

74 
49 

70 
40 

57 
24 

47 
11 

69 
24 

75 
33 

81 

37 

57 
47 

53 
74 

52 
25 

71 
31 

78 
40 

82 
52 

74 
45 

57 

72 

70 
14 

71 
73 

79 
24 

77 
74 

51 
24 

45 

47 
73 

69 

6o 
26 

75 
17 

81 
50 

77 
56 

64 
41 

40 

49 

71 

53 

so 

50   41   61   77 
71   11   47   40 


46   57   58   77 
79   11   47   41 


50   48 
27   16 


58   56 
79   79 


61   50 
30   38 


60   57 
78   28 


55   54 
28   39 


21   31   39 


49   50 
72   22 


53   46 
78   35 


47   47 
75   34 


49   50 
77   35 


44   59   73 


74   77   35   37 


51   62 
24   75 


49   50   50   76 


48   46   62   78 


.49   49 
73   30 


48   49 
22   30 


52   48 
27   27 


56,1 
17.5 


78 

57, 

4 

46 

13. 

5 

tl 

56. 

0 

15 

77, 

6 

80 

59 

1 

45 

31 

4 

62 

62 

7 

12 

27 

1 

80 

62.3 

39 

33 

9 

79 

59 

39 

11 

77 

58 

33 

77 

77 

56 

42 

30 

78 

57 

43 

31 

76 

67 

44 

33 

76 

55 

46 

31 

78 

58 

52 

37 

57  54  44  63 

30  79  29  37 

57  50  65  78 
30  39  38  49 

49  50  64  78 
25  75  40  31 

51  47  65  78 

28  39  40  50 

54  50  52  64 

37  35  40  40 

58  50  47  57 

30  75  37  37 

50  54  49  63 

31  34  38  43 

54  52  64  77 

24  24  33  24 

50  46  66  79 
28  36  42  48 

51  4  5  55  .. 


53. 

27. 

3 
5 

53. 

31. 

5 
1 

57 
27 

4 
4 

56 
32 

6 
6 

57 
37 

4 
1 

55 
29 

8 
9 

57 
29 

7 
9 

56 
30 

3 
0 

59 

35 

9 
9 

53 
28 

.0 
.4 

58 
32 

.0 
.5 

62 

33 

.2 

.0 

59.3 
34.0 


59.9 
77.9 


54.8 
27.3 


59.3 
25.0 


57.1 
33.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
MftRCH    1959 


Slalion 

Day 

Of  Month 

1 

.1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

37 
31 

49 
24 

46 

31 

56 
27 

55 
36 

51 

31 

42 

27 

54 

24 

47 
32 

46 

41 
30 

38 
27 

54 
24 

64 
45 

58 
29 

45 
22 

40 
22 

46 
17 

66 

31 

62 

45 

51 
27 

42 
19 

65 

27 

73 
41 

78 
50 

63 
54 

55 

30 

47 
24 

43 

34 

61 
40 

74 
44 

53.2 
31.5 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

3U 
33 

51 
25 

46 

30 

59 
24 

53 
32 

50 
33 

44 
24 

58 
19 

46 
28 

55 

27 

50 
30 

35 
27 

55 
29 

64 
40 

59 
25 

49 
22 

42 
25 

46 
17 

63 

21 

66 
42 

54 
32 

47 
24 

66 
21 

74 
32 

79 
45 

60 
46 

58 
34 

51 
27 

44 
31 

59 

40 

76 
37 

54.9 
29.7 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

3<. 

56 

27 

52 

36 

59 

30 

55 

41 

54 

i2 

45 
29 

58 

55 
39 

45 
34 

43 
34 

41 
28 

60 
29 

65 

64 
40 

47 
28 

42 
25 

51 
23 

69 
31 

62 

45 

55 
42 

45 
21 

69 

27 

76 
38 

81 
49 

75 
59 

64 
40 

52 
28 

46 
38 

«5 
43 

79 
51 

57.2 
35.4 

LOUiSVlLLt  MB  AP 

MAX 
MIN 

39 
29 

55 
24 

51 
36 

60 
28 

54 
40 

45 

33 

46 
28 

59 
25 

51 
34 

43 
34 

38 
32 

39 
29 

60 
30 

65 

51 

60 
35 

47 
25 

41 
26 

52 
19 

70 
29 

57 
43 

51 
29 

45 
22 

69 
24 

77 
35 

63 
51 

65 

58 

60 
36 

51 
26 

45 
37 

66 
43 

80 
51 

55.6 
33.7 

LOVELACEVlLLE 

MAX 
MIN 

53 
25 

64 
25 

57 
33 

65 
25 

63 
48 

60 
34 

47 
22 

61 
26 

57 
42 

51 
37 

47 
34 

49 
30 

69 
25 

65 

51 

62 

40 

53 
21 

48 
28 

59 
27 

68 
30 

65 
47 

60 
45 

54 
24 

68 
22 

75 
33 

76 
43 

75 
59 

69 
42 

55 
31 

61 
40 

70 
40 

80 
45 

61.5 
34.7 

MAOISONVILLE  1  3E 

MAX 
MIN 

46 
27 

59 
25 

58 
35 

61 
24 

58 
46 

56 
34 

46 
26 

61 
26 

57 
41 

48 

32 

45 
34 

47 

31 

66 
25 

66 
52 

64 
41 

52 
23 

46 
28 

55 
18 

67 
29 

65 
46 

60 
44 

48 
23 

68 
21 

75 
35 

79 
44 

77 
56 

74 
44 

55 
30 

51 
34 

65 
37 

78 
49 

59.8 
34.2 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

52 
31 

55 
18 

55 
30 

62 

20 

58 
40 

56 
30 

45 
25 

59 
17 

56 
41 

54 
27 

52 
34 

44 
28 

64 
24 

66 

48 

61 

40 

53 
19 

44 
27 

53 
15 

65 
25 

64 
42 

55 
46 

49 
20 

66 
17 

75 
29 

79 
42 

76 
56 

67 
38 

54 
25 

50 
30 

64 
34 

76 
42 

59.2 
31.0 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

62 
34 

51 
22 

50 
32 

59 
21 

51 
25 

58 
37 

46 
29 

58 

17 

50 
31 

56 
27 

53 
30 

52 
29 

55 
27 

66 
42 

62 
46 

52 
19 

48 
20 

50 
14 

68 

17 

70 
31 

62 
16 

55 
23 

70 
18 

76 
29 

62 
34 

78 
39 

60 
46 

52 
29 

51 
28 

62 
40 

79 
33 

59.5 
28.5 

MAYFIELO 

MAX 
MIN 

50 
24 

61 
26 

58 

34 

64 
29 

62 

49 

54 
33 

47 
35 

60 
30 

57 
43 

54 
39 

4b 

34 

46 
28 

68 
29 

66 
52 

63 
40 

52 
24 

47 
30 

57 
29 

67 

37 

66 
48 

56 

45 

52 
28 

66 
26 

73 
41 

75 
49 

75 
57 

70 
42 

58 
32 

57 
39 

69 

41 

80 
44 

60.6 
36.7 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

60 
32 

40 
24 

50 
24 

50 
24 

54 
24 

55 
34 

31 

42 
19 

55 
19 

47 
32 

40 
32 

37 
27 

40 
27 

50 
31 

68 
47 

63 
24 

45 
22 

36 
14 

46 

10 

67 
20 

60 
34 

51 
21 

43 
17 

67 
18 

74 
27 

79 
36 

62 
41 

55 
24 

47 
25 

50 
30 

62 
40 

52.9 
26.8 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

62 
36 

55 
21 

52 
33 

60 
21 

58 
28 

52 
37 

49 
29 

56 
16 

55 
32 

59 
26 

58 
28 

4S 
30 

58 
25 

64 
47 

61 
49 

54 
23 

51 
26 

52 

17 

64 
19 

70 
32 

65 
46 

53 
28 

69 
20 

73 
31 

79 
35 

78 
48 

59 
49 

55 
30 

55 
31 

63 
36 

76 
34 

60.1 
31.2 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

59 
35 

52 
21 

50 
32 

59 
25 

56 
33 

55 
35 

45 
26 

59 
19 

52 

40 

58 
28 

53 
31 

51 
29 

59 
28 

66 
48 

58 
44 

51 
21 

48 
23 

50 
17 

67 
26 

63 
43 

55 

47 

48 
24 

69 
19 

73 
31 

79 
36 

73 
53 

61 
42 

55 
28 

52 
37 

60 
40 

76 
41 

58.5 
32.4 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

55 
34 

53 
27 

48 
34 

55 
27 

51 
35 

52 

33 

42 
29 

54 
24 

53 
40 

52 
32 

42 
31 

40 
31 

51 
26 

65 

41 

61 
42 

47 
24 

42 
27 

45 
16 

66 
28 

64 
42 

60 
46 

46 
20 

65 
23 

72 
38 

79 

47 

74 
51 

56 
36 

48 
23 

47 
33 

60 
40 

74 
43 

55.5 
33.0 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

60 
33 

51 
23 

47 
32 

58 
25 

53 
32 

55 
33 

45 
26 

58 
18 

56 

40 

54 
29 

51 
33 

40 
26 

55 
29 

66 

47 

62 

44 

48 

20 

41 
24 

43 
15 

66 

19 

64 
48 

51 
40 

47 
20 

68 

18 

74 
30 

80 
42 

66 
56 

58 
24 

57 
30 

46 
34 

62 

39 

77 
43 

56.8 
31.4 

MURRAY 

MAX 
MIN 

50 
25 

62 
29 

56 
33 

63 
26 

59 
50 

57 
33 

46 
24 

63 
28 

57 
43 

55 
33 

46 
35 

48 
30 

68 
28 

64 
50 

60 
30 

53 
23 

46 
30 

58 
25 

66 
32 

65 
46 

58 
43 

52 
26 

65 
25 

76 
36 

78 
45 

78 
59 

70 
43 

55 
32 

55 
39 

68 
43 

79 
47 

60.6 
35.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

45 
27 

58 
28 

52 
34 

62 
28 

56 

44 

50 
32 

45 
28 

58 
28 

54 

44 

48 
35 

45 
35 

45 
32 

65 
28 

63 
45 

60 
35 

43 
26 

46 
27 

53 
23 

66 

32 

62 
46 

56 

40 

51 
24 

68 
26 

71 
36 

79 
47 

71 
56 

66 
42 

55 

30 

49 
39 

65 
40 

76 
47 

57.6 
35.0 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

50 
24 

■  61 
32 

52 
35 

63 
26 

62 
37 

42 
31 

45 
24 

60 
30 

52 
41 

48 
41 

41 
34 

48 
29 

68 
30 

65 

51 

60 
29 

50 
26 

46 
30 

58 
26 

67 
39 

62 

46 

51 
33 

51 
25 

67 
25 

75 
41 

77 
48 

73 
55 

55 
34 

55 
32 

57 
40 

68 
38 

76 
45 

58.3 
34.7 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

53 
26 

63 
29 

61 
34 

64 
26 

63 
46 

60 
34 

50 

27 

62 

29 

l\ 

50 
39 

48 
34 

50 
28 

69 

27 

65 
52 

65 

41 

51 
24 

46 
29 

58 
29 

66 
35 

66 

48 

62 
46 

51 
26 

66 
25 

76 
36 

76 
47 

77 
58 

74 
43 

55 
32 

57 

41 

68 
42 

60 
45 

61.9 
36.1 

PIKEVILLE 

MAX 

MIN 

55 
37 

51 

25 

47 
35 

60 
28 

55 
29 

55 
42 

45 
34 

61 
20 

48 
38 

56 
30 

58 
36 

52 
31 

56 

31 

70 
34 

70 
50 

54 
27 

49 
26 

51 
20 

73 
22 

72 
30 

66 

47 

52 
28 

72 
22 

79 
31 

84 

37 

65 
48 

61 
40 

55 
35 

51 
29 

61 
41 

81 
38 

60.2 
33.0 

PRINCETON 

MAX 

MIN 

51 
21 

57 
27 

61 
21 

58 

45 

58 
34 

46 
20 

61 
21 

56 

43 

54 
40 

47 
34 

51 
30 

69 
21 

65 
50 

64 
41 

54 
19 

48 
24 

56 
19 

69 

23 

65 
43 

59 
41 

53 
25 

71 
19 

76 
29 

80 
41 

75 

55 

71 
41 

56 
27 

53 
39 

65 

40 

80 
40 

61.0 
32.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

60 
34 

38 
25 

51 
23 

49 
24 

56 
26 

56 
35 

39 
28 

43 
21 

55 
32 

45 
30 

51 
32 

48 
26 

38 
24 

54 
26 

65 
52 

57 
21 

48 
25 

42 
14 

48 
21 

65 
33 

65 
46 

52 
24 

40 
18 

67 
25 

73 
43 

80 
46 

69 
40 

51 
24 

50 
27 

46 
39 

62 
36 

53.6 
29.7 

RUSSELLVILLE 

MAX 

MIN 

46 
31 

60 
23 

55 
32 

61 
25 

57 
44 

55 
32 

46 
23 

61 
23 

57 
35 

56 

31 

45 
33 

49 
29 

66 
26 

71 
47 

62 
42 

56 

21 

45 
27 

55 
22 

67 
29 

59 
45 

56 

50 
24 

68 
21 

78 
33 

80 
45 

68 
56 

66 
40 

54 
30 

47 
39 

63 
37 

80 
49 

59.4 
33.5 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 

MIN 

54 

30 

38 
20 

60 
25 

49 
23 

59 
34 

55 

30 

39 
25 

45 
22 

57 
29 

46 
33 

52 
32 

41 
28 

42 
30 

59 
31 

60 
34 

46 
29 

49 
25 

42 
24 

50 
26 

65 
35 

55 
45 

56 
22 

45 
23 

61 
33 

74 
40 

76 
50 

62 

46 

50 
29 

49 
33 

45 
38 

63 
43 

53.0 
31.3 

SCOTTSVILLE 

MAX 

MIN 

44 
34 

56 
23 

54 
32 

62 
28 

60 
42 

55 
34 

47 
25 

59 
24 

58 

42 

57 

31 

50 
37 

47 
30 

56 
28 

68 
45 

61 

44 

55 
23 

46 

30 

54 
24 

67 
24 

57 

31 

53 
30 

48 
24 

68 
23 

76 
38 

79 
50 

73 
57 

63 
45 

55 
30 

54 
41 

64 
37 

79 
37 

58.9 
33.6 

SHELBYVILLE  2     M 

MAX 
MIN 

43 
32 

52 
21 

49 
33 

57 
25 

55 
37 

53 
31 

43 
27 

55 
22 

54 

41 

44 

31 

40 
33 

38 
27 

56 
22 

64 
44 

64 
40 

45 
22 

43 
23 

47 
14 

66 

29 

62 

38 

56 

45 

47 
18 

67 
21 

74 
35 

80 
44 

76 
53 

61 
36 

50 
25 

49 
35 

64 
41 

75 
48 

55.6 
32.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

47 
35 

50 
21 

48 
32 

57 
23 

54 
35 

55 
32 

45 
26 

56 

19 

51 

38 

57 
28 

52 
34 

49 
28 

57 
28 

64 
43 

58 
40 

50 
21 

43 
26 

49 
15 

64 
22 

61 
42 

54 
42 

46 
22 

67 
19 

72 
30 

78 
40 

64 
47 

59 
35 

49 
25 

46 
36 

59 
37 

75 
43 

56.0 
31.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

61 
32 

•54 
22 

48 
31. 

50 
25 

57 

39 

53 
33 

45 

25 

58 
22 

52 

30 

54 
30 

49 

34 

44 
29 

61 
25 

67 
42 

58 
24 

60 
21 

44 
25 

52 
21 

66 

27 

57 
37 

52 

47 

56 
23 

68 
28 

74 
37 

78 
45 

64 
54 

60 
38 

54 
26 

58 
32 

63 
34 

72 
43 

57.7 
31.7 

VANCEBUR6  DAM  32 

MAX 
MIN 

50 
36 

49 
24 

50 
36 

52 
30 

54 
28 

55 
31 

41 
28 

55 
21 

53 
40 

43 
32 

39 
33 

39 
25 

50 
30 

68 
35 

65 

43 

46 
26 

42 
25 

45 
16 

66 
24 

65 
30 

61 
45 

47 
21 

66 

21 

74 
27 

80 
39 

75 
42 

60 
36 

48 
25 

53 
32 

60 
42 

77 
40 

55.7 
31.1 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

62 
35 

37 
20 

51 
22 

49 
23 

57 
24 

57 
25 

40 
29 

45 
16 

56 

21 

47 
30 

53 
33 

52 
26 

37 
26 

53 
31 

68 
51 

63 

18 

49 
21 

40 
12 

48 
16 

66 
22 

67 
35 

55 
23 

46 

15 

68 
20 

75 

31 

81 
38 

68 
40 

56 
25 

50 
27 

47 
31 

61 
34 

55.0 
26.5 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

MIN 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

57 
31 

38 
23 

52 
23 

48 
26 

55 
26 

52 
30 

38 
27 

42 
23 

56 
25 

46 
29 

41 
30 

37 
24 

40 
24 

52 

30 

64 
40 

54 
22 

44 
21 

37 
16 

46 
16 

65 
31 

56 
40 

53 

16 

45 
16 

67 
27 

73 
46 

78 
52 

68 
40 

50 
21 

48 
21 

50 
32 

62 

40 

52.2 
28.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

66 
36 

40 
20 

54 
20 

50 
23 

61 
22 

61 
37 

46 
29 

48 
18 

60 
19 

53 
26 

59 
34 

45 
30 

44 
27 

61 
28 

64 
32 

46 

17 

54 
19 

46 

19 

51 
16 

68 

18 

63 

44 

55 

24 

51 
19 

70 
22 

75 
28 

78 

36 

53 
44 

50 
26 

45 
27 

39 

62 

34 

56.0 
26.9 

See  Reference  Notes  Following  Station    Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


■  MTU'ir 
HAW.'II    l»D» 


D.70I  month 

Stalioii 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

H 

9 

lU 

II 

12 

13 

14 

IS 

18 

17 

la 

IB 

20 

31 

22 

23 

24 

2B 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

IMRDSTOWN    SJ    PRKP    SCIl 

IIKAVKH    DAM 

HKNIIAH 

COVINGTON    Wll    AIRl'OllT 

CVNTHIANA 
DANV I  IX£ 

KDDWILLE   LOCK   T 
rORDS   FKRRY  DAH   50 
GKST   LOCK    3 
HAZARD  WATER   WORKS 
HENDERSON     1    SW 
HOPKINSVILLE 
LEXINGTON    WB    AIRPORT 

MAYSVILLE    DAM    33 
UIDDLESBORO 
MONTICELLO 
WILLIAMSTOmi    5  WSW 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  OND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 
WTH    K«UIV 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

SNOWFALL 
SN   ON    GKD 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 
WTR    EQUIV 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.5 

1 

.2 

T 

.3 

■i.o 

T 

.13 
T 

1.4 

2 

T 
.4 

T 

.1 

T 

2.0 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

2.5 

1 

T 
T 

.1 

1.0 

1 

4.S 
T 

1.0 

.5 
T 

T 

3.0 
3 

.a 

1  .5 

.3 

4 
.4 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1 

1  .5 

T 
2 
.4 

T 

T 
T 

.5 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

T 
T 

- 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MARCB  1959 


:« 


<i 


1/^ '  Ji^\  A 


'i 


v^'- 


^, 


^1  s 


5-o| 


/'  '— 


V 


m 


1/    ^ 


'« Vr 


'd        -'4o«l,        /■ill      .  V*-^  s    Its     I 


II II  .  .If n;^|7^ 

•  "  Hi; 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KKNTIICKV 

MAKLii  lonu 


STATION  INDEX 


STATION 


AOOISON  OAH  «S 
ADOLPHUS  1  H 
ALBANY  A  N 
ALLEN 
ANCHORAGE 

APex  2  NE 
ASHLAND  0AM  29 
SAfteOuRVlLLE 
BAROSTOmN  S  J  ^EP  SCH 


ecAVEs 

OAN 

BENHAM 

BENTON 

BENTON 

2 

BEREA  COLLEGE 

BEREA  M 

ATER  >a 

BLAINE 

BLEOSOE 

2  SSE 

80NN1EV 

LLE 

eOWLINO 

GREEN 

eOKLING 

GREEN 

BOWLING 

GREEN 

BRENT  DAM  36 


BURKESVILLE 
CAOU  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELLSVlLLE 
CANErvILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITr  1  WNW 
CLERMONT  I  SSE 
CLINTON 
COBB 

COLLEGE  HlLL  LOCK  11 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CUMBERLAND  FALLS  ST  I 


DUNDEE  BARRETT: 
DUNMOR 
OVER 
EOOrVILLE  LOCK 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH 


FlEMINGSBURG 
FlEHINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 


FREEBURN  2  SM 

FRCNCHBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  «ATI 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAV 
GLENDALE  1  E 

GOLDEN  PONO  6  I 


HALEYS  MILL 
HARTFORD  6  Nw 

ha;ard 

hazard  water  works 


HEIDELBERG    LOCK    !<• 
HENDERSON    k    $W 
HERNDON 
HICKMAN    t    E 
HlCKSVlLLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK    7 
HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 
HODGENVlLLE    NAT    PARK 
MOPKINSVILLE 


JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE     I    NNE 


COUNTY 


BRECKINRIDGI 

ALLEN 

CLINTON 

FLOYD 

JEFFERSON 

MUHLENBERG 

BOYD 

KNOX 

NELSON 

HARLAN 

OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MARSHALL 

MADISON 

HAD 1  SON 

LAWRENCE 

HARLAN 

HART 

WARREN 

WARREN 
WARREN 
CAMPBELL 


PIKE 

CUMBERLAND 

TRIGG 

MC  LEAN 

TAYLOR 

GRAYSON 

CARROLL 
POWELL 
BULLITT 


BOYLE 
MARTIN 
PERRY 
KNOTT 
FLOYD 

HERCER 


FLEMING 
MADISON 

CRITTENDEN 


SCOTT 
HENRY 
BARREN 
BARREN 
HARDIN 


RIGG 


MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
OHIO 
PERRY 


CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 

KNOTT 

LARUE 

CHRISTIAN 

LESLIE 

HART  IN 

BRECKINRIDGE 

BREATHITT 

.ETCHER 

lESSAMlNE 

.IVINGSTON 
OLDHAM 
GARRARD 
GRAYSON 
ETTE 


36  2 
36  S2 
3T  *8 
36  51 


36  56 

36  51 
36  51 


63  53 

65  26 
63  20 


S6  26 

66  2i 
64  25 


63  56 
65  40 
69  00 


37 

41 

85 

52 

37 

le 

82 

2i 

36 

40 

64 

38 

09 

63 

36 

25 

63 

4J 

36 

25 

63 

37 

57 

B3 

39 

36 

38 

65 

46 

3B 

1? 

64 

33 

38 

?S 

B4 

'>'■ 

37 

37 

on 

85 

55 

37 

36 

B5 

64 

37  03 

67 

20 

37  32 

37  15 

83 

12 

34 

69 

10 

46 

86 

30 

49 

84 

43 

20 

82 

6S 

SI 

67 

3f 

10 

83 

23 

52 

62 

32 

53 

66 

17 

33 

83 

23 

in 

62 

66 

57 

84 

38 

ni 

88 

16 

24 

66 

24 

29 

66 

le 

38 

02 

64 

36 

OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


CORPS  OF  ENGINEERS 
IDELL  M.  DtARlNC 
MRS. BARBARA  H.  COOL 
NANNIE  AUXIER 
C.  E.  BARRET 

SPENCER  PHOWSE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
UNION  COLLEGE 
ST.  JOSEPH  PREP  SCH 
C.  HOMER  NOLAN 

E.  G.  YOUNG 
C.  C.  MHITEAKER 
JAMES  H.  HlLLER 
RADIO  STATION  WCBL 
JAMES  A.  GROSSMAN 

MRS.  LAURA  B.GAB8ARD 
A.  ENOCH  WHEELER 
MRS  VIRGINIA  NOLAN 
HAROLD  WALTERS 
JAMES  R.  EDWARDS 


FED.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ELDRIDGE  SKAGGS 


G.  V.  COX  SR. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOEL  W.  MOUNTZ 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  BENNie  B.  WHITE 


:orp: 


MRS.  EVA  M.  DAVIS 
BALLARD  F.  WALKER. Jt 
HATTIE  6.  BARNtT 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CORPS  Of 

ENGlNEtRS 

EDMOND  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAHSON 

WILLIAM  H 
CORPS  OF 
CORPS  OF 

.  STAMPER 
FISCHER 

ZNGINEERS 

CORPS  OF 

MRS  ALTA 
JAMES  A. 
E.  GUY  OE 

.NGINEERS 

D.  NEAL 
S.  GOOSLIN 

..EVERIOGE 
-KARD 

CORPi  Of  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
HOWARD  PICKETT 
ROBERT  E.BLAKEMANtJR 
CORP  OF  ENGINEERS 


LEE  J.  HOGSION 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANK  STREET 

C.  W.  KEATTS 

MRS.  NELL  S.  CALVlN 


.  FERN  F.  ELAM 

ED  FUEL  GAS  CO 
FLOYD  G.  ROBBINS 
LS  O.  MAlONET 
HOBART  I  SON 
HUGH  W.  BUFFIN 


-379-i 


UCKY    UTIL    CO 
CLYDE    STIKELEATHER 
.    WEATHER    BUREAU 


^ 

u 

OBSERVAHON 

g 

U 

M 

1 

TIME  AND 

9 

p 

TABLES 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

i 

s 

OBSERVER 

Q 

s 

i 

1 

I 

1 

LIBERTY 

4756 

CASEY 

37  21 

64  55 

772 

T 

PALLIA  F.  HANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

JESSAMINE 

37  46 

64  35 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

485- 

HENRY 

38  26 

84  56 

465 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

CLARK 

37  51 

84  02 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON  3  W 

4693 

LAUREL 

37  06 

84  08 

1277 

CITY  OF  LONDON 

LONDON  FAA  AP 

LAUREL 

37  05 

64  05 

1191 

MID 

MIO 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

36  07 

82  31 

582 

c 

CHARLES  F.  BRANHAM 

LOUISA  2 

36  07 

82  36 

685 

HAROLD  C.  FERGUSON 

JEFFERSON 

38  14 

65  46 

462 

6P 

6P 

LOUISVILLE  G  +  E  CO 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

1  86  40 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

65  44 

474 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  48 

403 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

36  58 

68  50 

370 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

66  02 

736 

c 

WILLARO  E.  FOSTER 

MADISONVlLLE  1  5E 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

SP 

7A 

c 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

66  06 

600 

5P 

5P 

H 

NATIONAL  PARK  SVC 

MANCHESTER  4  SE 

37  06 

63  43 

650 

NORA  S.  WHITE 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

6P 

MAYFIELD  ELEC  *  WTR 

MAYSVILLE  0AM  33 

5Z43 

MASON 

38  38 

63  42 

516 

7A 

CORPS  OF  tNGlNEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

64  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYS8URG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

64  16 

662 

C 

RICHARD  T.  SYDNOR 

MET  A 

5370 

PIKE 

37  34 

62  27 

73c 

c 

CHARLES  MURRAY 

MIDOLESBORO 

63  43 

1130 

5P 

LON  L.  HERRELL 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

6394 

BELL 

36  38 

63  43 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

36  09 

64  41 

- 

6^ 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLER SBURG 

5430 

BOURBON 

38  18 

64  09 

789 

c 

DAVID  C.  BAILEY 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

37  27 

66  03 

586 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

5624 

36  50 

64  SO 

960 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5555 

38  11 

63  26 

INACTIVE   9/67 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

3B  04 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

6646 

ROCKCASTLE 

37  21 

64  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  MT.  VERNON 

5664 

636 

c 

EDWARD  A.  RICHARDSON 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

622 

6P 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

36  18 

83  11 

772 

c 

EARL  R.  MADDIX 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

533 

8A 

MELVlE  PARLEE  NEISZ 

ONEIOA 

6028 

CLAY 

37  16 

63  39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

36  5fl 

84  18 

612 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

420 

6P 

7/ 

n 

VlRGlL  D.  CLARK 

OWENSBOfiO  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  08 

404 

6' 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

396 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6116 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

C 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

62  48 

620 

7A 

JESSE  FAIRCHILO 

PIKEVILLE 

37  29 

82  31 

5P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

629 

6P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

6679 

ESTILL 

37  40 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

MADISON 

64  16 

1065 

BA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6682 

OHIO 

37  13 

66  54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVlLLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

H 

WM.  8.  PORTER 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

7A 

TVA-6e3 

SAOIEVILLE 

7074 

SCOTT 

791 

c 

LAWRENCE  ROGERS 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

85  69 

SISTER  MARY  B.  BUTZ 

ST.  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

74] 

c 

JOHN  B.  bAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

4  90 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVlLLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

63  06 

669 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

63  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVlLLE 

ALLEN 

770 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE 

37  36 

87  32 

34  8 

GILBERT  I.  ASHBY 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

7A 

SHELBYVILLE  2  W 

7324 

SHELBY 

36  13 

85  16 

826 

6P 

7A 

MRS.  WILLIE  S.  RATTA 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

66  44 

OVID  K.  MAGRUOER 

SMITHFIELD  4  S 

38  20 

85  16 

662 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7608 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

" 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

736 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

MC  CREARY 

1420 

MRS,  GLADYS  H.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

6P 

5P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  63 

65  40 

- 

TVA-6B4 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

692 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER 

38  02 

85  21 

463 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

36  42 

STANLEY  HUHD 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

TRIGG 

36  45 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

36  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION 

37  46 

87  67 

358 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

37  56 

86  10 

666 

7A 

EDWARD  B.  STEVENS 

VANCEBUR6  DAM  32 

LEWIS 

38  39 

63  21 

625 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNES8UR6  7  NE 

LINCOLN 

64  36 

WEST  LIBERTY 
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KENTUCKY  -  APRIL  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   90°  on  the  8+  at  Pikeville 
Lowest  Temperature:   25°  on  the  14th  at  Princeton 

Greatest  Total  Precipitation:   5.41  inches  at  Freeburn 

Least  Total  Precipitation:   0.91  inch  at  Eddyville  Lock  F 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.46  inches  on  the  10th  at  Gamaliel 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   5.0  inches  at  West  Liberty 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   2  inches  on  the  13+  at 

Flemingsburg 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  effect  of  two  consecutive  months 
of  deficient  precipitation  was  of 
considerable  concern  to  Kentucky 
farmers  by  the  end  of  April.   All 
sections  of  the  state  received  well 
below  normal  precipitation  during 
the  month  of  March  with  a  similar 
shortage  of  precipitation  persist- 
ing through  April  in  the  Western 
Section,  in  all  but  the  southern 
fringe  of  the  Central  Section,  and 
in  all  but  the  southern  portion  of 
the  Blue  Grass  Section.   The  April 
dry  area  covered  virtually  all  of 
Kentucky  north  and  west  of  a  line 
from  Ashland  through  Berea  to  Tom- 
kinsville.   The  Eastern  Division 
was  dry  through  March,  however, 
most  of  this  division  recorded 
April  precipitation  near  to  slightly 
above  the  long  term  April  expectancy. 
Accumulated  precipitation  deficiencies 
for  the  March-April  period  averaged 
5.65  inches  below  normal  for  the 
Western  Division,  4.38  inches  below 
normal  for  the  Central  Division,  3.61 
inches  below  normal  over  the  Bluegrass 
Division  and  1.40  inches  below  normal 


over  the  Eastern  Division.   Greatest 
deficiencies  were  in  the  Western 
Division  where  several  stations  re- 
corded total  precipitation  of  less 
than  three  inches  for  the  March-April 
period.   Paducah  total  precipitation 
for  the  two  months  was  only  2.49 
inches,  or  7.17  inches  below  their 
expectancy  for  the  same  period. 

Ground  preparation  for  Spring  seed- 
ings  advanced  rapidly  during  the 
month  and  was  ahead  of  normal  aver- 
ages by  the  close  of  April.   Reduced 
soil  moisture  slowed  normal  vegetative 
growth  in  Western  and  Central  Sections 
with  strawberries  and  tobacco  plant 
beds  affected  during  critical  periods 
in  their  growth  cycle.   Many  farmers 
in  western  and  northern  Kentucky 
were  watering  tobacco  plant  beds  to 
keep  the  young  plants  growing  dur- 
ing the  last  part  of  April. 

O.  K.  Anderson 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky 
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REFERENCE  NOTES 

Climatologiat 


Heatber  Bureau 


Station,  Lee  Teralnal,  Standlford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  following  tbe  station  na«e,  such  as  12  3SV,  Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  In  the  June  Issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  tl 

Divisions,  as  used  In  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dinensional  units  uaed  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  es'F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatl 
and  tind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


Uonthly  degree  day  totals 
d  Wind"  Table.   Max  and  Uin  In  "Evaporation 
IS  taken  at  the  present 


published  in  the  "Snowfall  and  Snow  ■ 
ccesBlve  observations;  consequently  o 


n  ground  In  th 
Station  Index 


!  "Snowfall 
the  letters 


Table; 
atlon. 


Table  and  the  "Snowfall 
Temperature"  Table:  and  ' 


I  Ground"  Table,  and  In 


Evaporatio 
ion  times 


lo 


the  seasonal  snowfall  table  Include  i 

nowfall  in  tbe  "Snowfall  and  Snow  on 
During  the  summer  months  some  obser' 


'  and  sleet. 


Recording  Rain  Gage  Statio 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Grou 
"Supplemental  Data"  Table. 


Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  ffeather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations 
H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 
Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly  Preclpltatlo 
Table.   Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
Indicated  by  no  entry. 


Data"  Bulletin. 


.  Ground"  Table;  and  tbe  Station  Index. 


Wo  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  this  publl< 
-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  i 
+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**      Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 
*   Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

0     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicat 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new 
H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperatu 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.  (TheBe    amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data 
38   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month, 

X  Observation  tine  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 


the  thermoqeters  are  exposed  In  a  shelter  located 


Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 


ion  concerning  the  h 
ion  may  be  obtained 
in  the  latest  issuei 


n  the  U.  3.  for  e 
tendent  of  Docume 

tory  of  changes 

Of  Local  Climat 


at  ions,  elevations, 
of  Documents,  Cover 
1  Data,  obtained  as 


exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
iment  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may 
indicated  above,  price  15  cents. 

subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  35,  0.  C. 
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42.5 

37 

70.7 

55 

47.3 

75 
45 

66.6 
41.6 

32 
45 

59.3 
45.1 

78 
41 

86 
47 

71.1 
45.4 

69  71  77 
63  41  45 

68  76  86 

59  48  52 

79  76  83 

59  40  44 

58  81  87 

54  47  51 

70  72  85 
53  44  53 

72  76  75 

56  40  40 

58  71  80 
51  46  50 

67  74  73 

43  39  42 

67  79  85 

53  45  49 

59  80  84 
58  46  60 


70.9 
46.1 


70.7 
39.7 


58.7 
43.9 


68.8 
40.8 


45.5 
72.1 


69.7 

47.2 


See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 
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JI\i 

LL. 

I       J 
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at 

c^r 
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jr 
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> 

KENTUCKY 

CONTINUED 

APRIL  1959 

Day  Ol  Month 

D1 

s 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
55 

58 

41 

61 
41 

61 
35 

73 
42 

63 
44 

81 
43 

81 
62 

68 
47 

66 
46 

51 
40 

40 
33 

47 
33 

62 

33 

66 
38 

70 
43 

78 
51 

64 

67 

69 

53 

61 

44 

53 

40 

59 
38 

64 
38 

71 

43 

80 
55 

75 
59 

59 
62 

70 
46 

74   60 
47   51 

66.1 
45>4 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
45 

58 
40 

60 
39 

60 
33 

74 
32 

69 

40 

83 
37 

83 
56 

71 
52 

57 
51 

52 
44 

44 
33 

40 
30 

59 
28 

68 
29 

72 
34 

77 
38 

63 
56 

72 
54 

77 
51 

62 
43 

56 

36 

66 
29 

72 
32 

82 

43 

77 
58 

70 
53 

73 
47 

74   81 
41   47 

67.4 
42.0 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

81 

53 

64 
46 

64 
49 

66 

40 

79 
46 

74 
48 

86 

46 

84 
65 

79 
46 

68 

44 

65 

40 

49 
37 

65 
38 

67 
41 

72 
39 

76 
48 

83 
56 

77 
60 

72 
57 

69 
48 

59 
40 

62 
42 

70 
40 

76 
43 

65 
60 

81 
53 

76 
65 

70 
54 

81   88 
51   54 

72.0 
48.6 

LOUISVILLE  W8  AP 

MAX 
MIN 

81 
49 

63 
42 

63 
43 

66 
38 

BO 
44 

68 
45 

87 
44 

84 
65 

66 
45 

66 

44 

61 
41 

44 
37 

54 
40 

66 

40 

74 
37 

78 
44 

84 
65 

71 
59 

72 
55 

61 
45 

69 

40 

62 
42 

71 
34 

79 
40 

85 
59 

61 
63 

71 
66 

69 
51 

80   86 
51   53 

70.4 
47.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

75 
57 

71 
40 

67 
57 

67 
31 

80 
44 

77 
60 

85 
52 

B2 
59 

74 
41 

69 
41 

54 
37 

60 
40 

57 
33 

66 

28 

70 
32 

75 
39 

78 
55 

75 
62 

77 
55 

70 
53 

59 

44 

63 

44 

70 
31 

78 
43 

80 
60 

76 
60 

71 
63 

73 
69 

60   87 
41   50 

71.5 
46.7 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

77 
53 

66 
43 

66 
55 

72 
40 

77 
44 

76 

47 

84 
46 

82 
64 

77 
43 

53 
42 

55 
40 

51 
38 

64 
36 

63 
36 

69 

38 

73 
42 

80 
51 

78 
60 

72 
52 

72 
55 

58 
44 

60 

40 

68 

37 

75 
46 

80 
59 

77 
63 

73 
66 

69 
64 

79   86 
43   51 

70.7 
47.7 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

77 
52 

64 

43 

64 
38 

65 
31 

76 
48 

75 
45 

84 
42 

82 
62 

75 
44 

55 
44 

56 
41 

51 
34 

64 
36 

64 
30 

68 
29 

71 
37 

80 
60 

78 
57 

70 
49 

65 

53 

58 
42 

58 
36 

69 
28 

74 
34 

60 
66 

75 
63 

73 
61 

68 
63 

78   80 
42   45 

69.5 
44.2 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
MIN 

63 
39 

78 
43 

64 
34 

63 
33 

77 
29 

74 
55 

85 
31 

87 
51 

82 
60 

63 
62 

60 
49 

50 
37 

38 
34 

62 

30 

70 
29 

75 
31 

81 
36 

80 
47 

76 
66 

76 
56 

73 
46 

61 
44 

67 
38 

76 
31 

84 

40 

80 
54 

76 
56 

75 
59 

76   88 
41   43 

72.4 
42.8 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

73 
57 

70 
41 

67 
59 

67 
36 

72 

46 

77 
52 

83 
55 

80 
62 

76 
42 

55 
41 

64 
38 

61 
39 

66 

37 

66 

31 

68 
36 

73 
45 

70 
57 

73 
54 

77 
55 

71 
54 

60 
43 

61 
42 

67 
34 

76 
46 

78 
59 

74 
65 

72 
62 

70 
59 

78   86 

44   56 

70.0 
48.3 

MAYSVILLE  DAM  3  3 

MAX 
MIN 

76 

40 

84 
42 

57 
41 

64 

35 

60 

34 

76 

37 

63 

33 

83 

33 

84 
59 

63 
47 

54 
46 

53 
38 

41 
33 

48 
31 

65 
31 

69 
31 

72 
37 

81 
38 

65 
66 

71 
46 

59 
40 

56 
35 

60 
31 

66 
32 

72 
36 

61 
44 

78 

61 

71 
58 

73   74 
46   45 

57.3 
40.5 

MIOOLESBORO 

MAX 
MIN 

80 
39 

74 
44 

65 
34 

64 
36 

73 
29 

74 
51 

80 
31 

83 
69 

81 
67 

72 
68 

64 
52 

54 
40 

42 
36 

62 
29 

69 
28 

73 
32 

78 
35 

75 

50 

70 
57 

82 
52 

78 
48 

52 
46 

67 
34 

71 
30 

79 
39 

77 
52 

77 
64 

79 
63 

75   83 
40   40 

71.8 
43.8 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

80 
50 

70 
44 

63 
43 

63 
29 

73 
34 

70 
52 

83 
39 

82 

63 

74 
63 

67 
49 

55 
46 

47 
37 

45 
33 

60 
29 

67 
29 

72 
34 

61 
38 

75 
59 

72 
52 

78 
51 

67 
44 

62 
36 

64 
29 

72 
34 

80 
45 

76 
64 

71 
65 

73 
54 

74   81 
42   47 

69.6 
44.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

83 
49 

76 

40 

62 

43 

58 
35 

73 
38 

68 
45 

83 
38 

83 
63 

79 
48 

65 
46 

54 
43 

50 
34 

45 
32 

67 
33 

67 
36 

71 
42 

60 
46 

73 
58 

71 
64 

68 
49 

60 
40 

60 

38 

64 

34 

71 
40 

80 
48 

75   74 
57   62 

72   74   82 
56   47   48 

69.3 
44.7 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

82 
45 

72 
40 

64 
44 

62 

34 

74 
34 

67 
50 

84 

38 

83 
64 

70 
50 

55 
48 

52 
39 

47 
34 

44 
33 

60 

30 

69 

30 

72 
35 

81 
39 

79 
58 

73 
55 

72 
54 

66 
40 

59 
36 

66 

30 

72 
32 

82 
44 

75   70 
62   63 

71 
61 

76   78 
41   50 

69.2 
43.8 

HURRAY 

MAX 
MIN 

72 
57 

70 
41 

67 
56 

67 
35 

79 
45 

76 
53 

82 

56 

81 

63 

71 
43 

65 
40 

52 
3« 

50 
40 

65 
4C 

64 
31 

69 
35 

74 

40 

80 
56 

73 
62 

78 
55 

66 
56 

67 
46 

61 

45 

69 

33 

76 

41 

79 

50 

78   70 
60   62 

70   80   86 
59   46   45 

70.1 
47.5 

OWENSBORO  2  H 

MAX 
MIN 

73 
56 

65 
43 

64 
54 

67 
36 

78 
43 

73 
43 

85 
47 

S3 
59 

76 
43 

62 

42 

54 
31 

49 
38 

55   64   70 
39   33   36 

75 
39 

80 
54 

73 
59 

70 
56 

66 

63 

62 
43 

63 
41 

70 
34 

79 
42 

62 

53 

60   73 
58   56 

67   80   87 
62   45   48 

70.5 
46.5 

PADUCAB  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
46 

6S 
39 

66 

41 

66 
37 

7S 
45 

74 
50 

84   80   49 
57   47   42 

55   62   48 
41   38   40 

55   64   69 
36   33   39 

73 
44 

79 
58 

73 
59 

76 
66 

69 

47 

58 
44 

61 

41 

68 
35 

77 
50 

60 
60 

76   70 
52   62 

71   79   85 
49   44   54 

68. a 

46.5 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

77 
57 

7C 
42 

69 
58 

70 
36 

81   78 
46   47 

86   82   77 
56   59   42 

67   65   61 
41   38   40 

67   66   71 
37   31   34 

76 
47 

80 
57 

75 
62 

77 
55 

73 
53 

60 
47 

63 
42 

70 
32 

77 
42 

80 
62 

78   72 
62   63 

72   80   88 
69   42   61 

72.2 
48.0 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

86 

42 

71 
45 

67 
34 

63 

4C 

79   72 
33   53 

90   90   S3 
34   60   56 

67   61   60 
67   49   39 

40   65   73 
36   33   34 

80 
36 

83 
40 

71 
47 

78 
56 

60 
61 

73 
48 

49 

44 

66 

44 

76 
37 

84 

40 

81   74 
53   61 

78   78   83 
61   45   47 

73.2 
45.2 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

75   69   66 
48   39   51 

70   80   77 
29   44   56 

87   82   75 
54   59   43 

55   56   51 
42   35   39 

56   67   70 
38   26   34 

75 
41 

60 
46 

75 
61 

76 
54 

70 
53 

62 
46 

61 

41 

63 
29 

77 
35 

82 

50 

77   72 
64   62 

71   80   87 
59   39   45 

71.5 
45.0 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

76   82   59 

44   47   40 

63   61   76 
33   35   44 

66   83   82 
36   47   68 

61   54   51 
46   46   35 

37   47   62 
32   32   33 

58 
38 

71 
40 

79 
44 

64 
49 

71 
62 

68 

40 

54 

38 

61 
30 

66 
36 

72 
46 

81   75 
56   62 

71   71   75 
50   45   49 

66.8 
43.0 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

74   66   67 
55   41   41 

68   79   74 
32   38   49 

87   84   74 
47   63   42 

60   58   49 
42   40   39 

55   66   71 
35   28   30 

74 
36 

81 
53 

75 
58 

75 
62 

72 
48 

57 
43 

61 

35 

69 

30 

77 
35 

85 

57 

78   73 
60   62 

72   80   85 
58   45   50 

71.5 
44.8 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

MAX 
MIN 

78   76   64 
50   40   43 

64   64   76 
32   40   46 

67   84   81 
42   60   40 

60   56   60 
42   40   38 

41   62   64 
34   35   34 

68 
36 

72 
44 

78 
45 

66   69 

51   5C 

70 
40 

55 

35 

61   66 
34   36 

73 
49 

79   76 
60   62 

68   67   78 
61   40   45 

67.1 
43.1 

SCOTISVILLE 

MAX 
MIN 

79   68   66 

48   44   51 

66   76   72 
34   45   51 

84   Bl   77 
49   67   48 

54   53   50 
46   44   39 

53   63   69 
36   30   36 

76 
4C 

8C 
54 

73 
58 

73   76 

53   51 

57 
45 

59   68 
39   31 

74 
40 

81 

57 

77   72 
61   65 

72   78   84 
61   48   47 

70.4 
47.4 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

78   62   62 
49   41   45 

63   78   71 
34   38   41 

83   82   77 
42   61   46 

65   54   48 
45   41   35 

62   64   68 
36   31   32 

72   81 
38   41 

76 
58 

69   66   58 
63   40   37 

61   67   74 
37   31   39 

80 
59 

77   74 
57   63 

68   76   82 
52   45   49 

69.3 
43. S 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

79   70   62 
45   41   43 

61   72   66 

31   34   49 

83   82   73 
36   60   49 

66   54   47 
46   46   36 

44   61   67 
32   31   30 

71   79   70 
33   39   59 

70   76   62 
54   56   42 

69   65   70 
38   30   31 

78 
44 

75   70 
58   59 

74   T3   81 
59   39   46 

6*. 3 

43.2 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

74   65   65 

40   43   40 

66   77   75 

30   36   39 

84   82   68 
46   63   46 

60   64   50 
44   43   39 

55   62   68 
34   27   32 

71   80   69 
36   46   60 

72   76   52 
49   50   43 

58   67   73 
36   30   38 

80 
56 

75   71 
57   60 

70   76   82 
49   42   46 

69.2 

43.0 

VANCEBURG  0AM  32 

MAX 
MIN 

85   80   62 

44   44   41 

55   78   71 
38   35   43 

82   86   7S 
36   56   60 

54   54   52 
47   47   35 

46   53   67 
33   31   34 

70   78   72 
36   40   52 

76   67   58 
51   47   41 

56   66   72 
41   33   35 

B2 
43 

80   71 
59   60 

73   73   80 
56   41   48 

69.5 
43.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

77   85   62 
34   43   34 

64   61   75 
36   30   49 

66   85   85 
30   40   54 

66   64   52 
47   45   33 

36   37   63 
32   26   26 

69   74   81 
31   34   44 

68   73   69 
54   57   42 

53   49   66 

40   34   30 

74 
37 

83   77 
45   60 

71   75   75 
62   39   43 

67.5 
40.4 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 

MIN 

81   81   62 
45   44   41 

66   66   78 
32   34   38 

74   86   87 
36   43   60 

76   61   S8 
51   49   39 

43   42   63 
34   29   30 

72   77   80 
34   37   47 

63   74   82 
56   56   48 

50   57   69 
43   32   32 

77 
34 

76   84 
42   51 

74   78   78 
61   43   44 

70.5 
42.2 

WILLIAHSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

74   79   62 
50   39   40 

67   64   73 
34   36   41 

66   82   SO 

41   43   48 

52   53   52 

*♦  41   31 

-39   51   62 
31   33   33 

68   72   79 
38   42   52 

64   69   57 
56   42   34 

57   59   66 

35   31   3C 

72 
42 

79   78 
53   64 

68   69   74 
57   47   49 

66.2 
41.9 

WOLF  CREEIC  DAM 

MAX 

MIN 

78   84   64 
34   42   39 

63   65   76 
28   29   31 

70   86   S3 
35   35   52 

65   59   53 
49   46  40 

40   49   63 
35   26   27 

70   73   82 
26   33   40 

67   73   79 
49   51   47 

51   60   61 
36   29   29 

74 
34 

83   79 
47   6« 

74   7t   77 
61   40   41 

69.4 
39.2 

See  Relerence  Notes  Following  Station 
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EVAPORATION  AND  WIND 


iKirrucrT 

/tl'llll.    lUlt* 


Dttjr  ol  month 

. 

a 

3 

4 

8 

8 

7 

B 

e 

10 

It 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

ta 

10 

30 

at 

aa 

23 

34 

as 

as 

a? 

aa 

a« 

30 

31 

M 

DIX  DAM 

CVAP 
(IND 

; 

- 

.IS 

ia7 

.38 
143 

.  18 
78 

.10 

103 

.30 
31 

.13 
73 

.36 
HI 

.03 
SI 

.04 
36 

03 

• 

oa 

.13 
68 

.10 
71 

.16 
3U 

.33 
33 

.10 
73 

.13 
40 

.07 
40 

.10 
OS 

.10 
63 

.14 
34 

.18 

33 

.33 

37 

.30 
13B 

.10 
133 

.07 
106 

.03 
110 

.33 
03 

113,14 
113331 

«AUlS0NVIl.l.li    I    SK 

KVAI> 
WIND 

.07 

:i7 

.37 
ISO 

IS 
83 

.IS 
138 

.50 
3M 

.31 
68 

.30 

.37 
77 

.as 

104 

.06 
SO 

.07 
7S 

.09 
SO 

.14 
88 

.14 
03 

.17 
4S 

.38 
S3 

.38 
43 

.16 
80 

.07 
IS 

.08 
33 

.00 
88 

.38 
60 

.38 

BB 

.14 
30 

.33 
86 

.43 
113 

.33 
83 

.08 
140 

.17 
03 

.40 
61 

6.2B 
2140 

■oij'  nu>KK  i)Ay 

KVAI> 
«IND 

.11 

34 

.22 
77 

.38 

.01 
49 

.18 
IB 

.33 
43 

.30 
30 

.30 
40 

.33 

so 

.00 
13 

30 

SO 

• 
S4 

SB 

.18 
3S 

.13 
30 

.19 
17 

.33 

Bl 

.03 

la 

.11 

ai 

.30 
B3 

.04 
30 

.14 
30 

.16 
31 

.16 
31 

.38 
B8 

.33 
60 

.07 
38 

.30 
84 

.30 
21 

114.48 
1131 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 

StaKon 

1 

3 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BEN HAH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

BKRKA   COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

" 

CAMPBELLSVILLE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

COVINGTON   WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  Eguiv 

.6 

T 

CYNTHIANA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

FARUERS 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EQUIV 

.3 

T 

.1 

T 

LONDON    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

IIATSVILLE  DAM   33 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

VIDDLESBORO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

PAINTSVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

PIKEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOMERSET   1    N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SUMMER    SHADE 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

WILLIAMSTOWN    5   WSW 

SNOWFALL 
SN    ON   GND 

T 

T 

See  Reference  Hotes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSEBVATION 

d 

M 
O 

U 

e 

< 

TIME  AND 

3C 

6 

p 

TABLES 

STAHON 

Q 

COUNTY 

< 

E 

1 

OBSERVEH 

^ 

1 

s 

1 

i 

I 

1 

§B 

AOOISON  OAN  45 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AOOlPhUS  I    H 

0043 

ALLEN 

36  39 

66  16 

600 

TA 

C 

IDELL  M.  OEARING 

ALBANV  *  N 

0063 

CLINTON 

36  45 

65  OS 

1000 

7A 

MRS.BARBAflA  M.  COOL 

ALL  EM 

0095 

FLOYD 

37  35 

62  43 

656 

SA 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

01S5 

JEFFERSON 

38  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

APEX  2  NE 

016S 

MUHLENBERG 

37  08 

67  19 

510 

TA 

SPENCER  PROWSE 

ASHLAND  DAM  29 

0254 

38  27 

6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAReOuRVlLLE 

0361 

KNOX 

36  52 

63  53 

1000 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLEGE 

BARDSTOMN  S  J   PREP  SCM 

NELSON 

37  48 

85  28 

631 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAXTER 

045  0 

MAR LAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

c 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAM 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BENHAH 

0595 

HARLAN 

36  58 

82  57 

1585 

eA 

SA 

H 

C.  C.  HHIIEAKEft 

BEHTOH 

0611 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

C 

JAMES  H.  MiLLtR 

BEMTON  Z 

0615 

MARSHALL 

36  51 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

MADISON 

37  34 

8*  16 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  HATER  WORKS 

0624 

MADISON 

37  33 

84  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  B.GABBARD 

BLAINE 

0752 

LAHRENCE 

38  02 

62  50 

A.  ENOCH  HHEELER 

BLEOSOe  2  SSE 

HARLAN 

36  54 

83  20 

1870 

7A 

MRS  VIRGINIA  NOLAN 

BONNtEvlLLE 

085* 

37  23 

85  54 

HAROLD  WALTERS 

BOHLIN&  WEEN 

WARREN 

37  00 

86  26 

536 

7A 

JAMES  H.  EDWARDS 

60WLINC  GREEK  SU6STA 

0907 

WARREN 

37  01 

66  26 

470 

5A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

HARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAM  3b 

CAMPBELL 

39  03 

64  25 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

ELORIOGE  SKAGGS 

SUROINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

C 

EDHIN  E.  JOHNSON 

auRKESVlLLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEt 

CADIZ  LOCH  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  56 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINtLRS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

HC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CANPBEU-SVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

65  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANETVILL^' 

1294 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

85  11 

460 

6P 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLAY  CITY  I  MNW 

1576 

83  56 

712 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  40 

474 

6P 

5P 

BERNHEIN  FOUNDATION 

CLINTON 

1631 

36  41 

89  00 

390 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COBB 

1663 

CALDWELL 

36  59 

87  47 

490 

7A 

MRS  BENNIE  6.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  HB  AIRPORT 

1855 

BOONE 

39  04 

84  40 

669 

MID 

MID 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

HHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

CTNTHIAN* 

HARRISON 

38  23 

84  18 

6M 

CTNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

36  23 

8*  17 

719 

6A 

8A 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLOIRON 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

716 

c 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHIA  1  E 

2132 

37  02 

eA 

BALLARD  F.  wALKLR.JR. 

OEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

82  48 

850 

c 

HATTIE  e.  BARNEY 

OEMET  QAM 

2180 

floyo 

37  *5 

62  47 

653 

7A 

7A 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DlX  0AM 

2214 

MERCER 

37  *8 

84  43 

670 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

440 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

67  00 

592 

N.  0.  GIVENS 

DYER 

2391 

BRECKENRIOGE 

37  43 

793 

c 

LENA  BLAIR 

EDOYVILLE  LOCK  F 

2445 

LYON 

37  03 

86  05 

420 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2*69 

NETCALFE 

37  00 

65  37 

665 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZASETKTOWN 

HARDIN 

37  41 

85  52 

RADIO  STATION  WiEL 

ELKHORN  CITY 

2528 

37  18 

82  21 

800 

7A 

EDMONO  0.  BENNETT 

ELKTOM  2  S 

2548 

TODD 

36  4  7 

87  10 

520 

TA 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

64  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

ROHAN 

38  09 

63  33 

668 

4P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEHINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

670 

7A 

MBS.  JEAN  FLEMING 

FLEM1NGS6URG  2 

FLEMING 

38  25 

83  45 

HID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

hWOISON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERBY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  26 

88  06 

356 

6P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  * 

302  8 

FRANKLIN 

38  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

06  34 

690 

MRS  KATIE  D.  NtAL 

FREE6URN  2  SW 

37  33 

fz    10 

730 

H 

MRS  ALTA  S*  GOOSLIN 

FRENChBURG 

3052 

MENIFEE 

h    39 

864 

JAMES  A.  LEVERIDGE      \ 

GAMALIEL 

3112 

MONROE 

36  38 

^5  48 

660 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  HATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

8A 

WILLIAM  F.BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

84  53 

490 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMlLV  H.  BEAM 

GLASGOW  WKAT 

3246 

BARREN 

37  00 

85  55 

606 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAV 

GLENOALE  1  E 

3^52 

HARDIN 

37  it, 

65  5* 

710 

7A 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POND  B  N 

^295 

TRIGG 

36  54 

88  00 

393 

4P 

*P 

FISH  +  HLOLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  36 

3358 

BOONE 

3«  59 

84  50 

503 

CORPS  OF  ENGINEERS      i 

GRAYSON  1  SE 

CARTER 

38  19 

ALBERT  G.  SHANAGAN 

GREENSBURG 

3*30 

GREEN 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENseuRG  HIWAV  61  BR 

3435 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

LYNN  T.  ULAKEMAN        1 

GREENUP  0AM  30 

3443 

GREENUP 

36  37 

82  51 

538 

■ftf 

^ 

CORP  OF  ENGINEERS       ' 

GREENVILLE  2  H 

3*51 

MUHLENBERG 

37  12 

519 

5P 

6P 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

66  5* 

429 

6A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

37  15 

83  12 

669 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

63  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HObSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

63  *6 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  4  SW 

HENDERSON 

37  47 

67  37 

,382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

CHRISTIAN 

36  4* 

87  34 

512 

C.  H.  KEATTS 

HICKMAN  I  E 

3ai6 

FULTON 

36  3* 

69  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3«21 

GRAVES 

36  *e 

66  30 

4*0 

7A 

IVA-679 

HIGH  8R1DGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  *9 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDHAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

62  59 

1080 

8A 

8A 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH. 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

65  44 

788 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

54  0 

7A 

7A 

H 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  £3 

_ 

7A 

MRS.  FERN  *■.  tLAM 

INEZ 

4134 

82  32 

638 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  C0+ 

IRVINGTON 

ORECKINRIOGE 

37  53 

66  17 

646 

7P 

7P 

H 

FLOYO  G.  RoeeiNs 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

795 

JAMES  0.  MALONET 

JEREMIAH 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOdART  ISON 

KEENE  1  NNE 

4369 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  8UFFIN 

KENTUCKY  DAM 

LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA  ORANGE  1  SW 

4595 

OLDHAM 

38  24 

65  24 

ALBERT  V.  HARDIN 

LANCASTER 

GARRARD 

37  37 

64  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

642 

6P 

8A 

CLYDE  STIKELEAT^ER 

^ 

OBSERVATION 

d 

M 

U 

P 

Z 

i 

TIME  AND 

z 

2 

6 

P 

TABUS 

STAHON 

Q 

CX)UNTY 

< 

p 

1 

OBSERVER 

is 

o 

3 

1 

i 

1 

1 

LEXINGTON  wa  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

7A 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

JESSAMINE 

560 

TA 

CORPS  OF  fc^GINEtRS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857  HENRY 

38  26 

84  56 

485 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLlCK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

84  02 

773 

c 

HUbERT^  BURGHER 

LONDON  3  W 

4893 

LAUREL 

37  06 

84  08 

1277 

c 

CITY  OF  LONDON 

LONDON  FAA  AP 

84  05 

MID 

MID 

FED.  AVlAIION  AGENCY 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

682 

c 

CHAHLtS  f.  BHANHAM 

LAWRENCE 

36  07 

82  36 

565 

8A 

MAROLO  C.  FERGUbON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

36  14 

as  46 

462 

5P 

6P 

<■ 

LOUISVILLE  G.  ■•  E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

38  n 

85  40 

558 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

JEFFERSON 

38  11 

65  44 

474 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

JEFFERSON 

38  17 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  56 

88  50 
66  02 

370 

6P 

6P 

c 

WILLARD  E.  fOSTLR 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

4^9 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBORN.  JR.      \ 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

600 

5P 

5P 

H 

NATIONAL  PARK.  SERVICE   | 

MANCHESTER  4  SE 

37  06 

63  43 

850 

6P 

NORA  S.  WHITE           I 

MAYFJELD 

5230 

GRAVES 

5P 

7A 

5243 

MASON 

38  38 

83  42 

515 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

64  00 

1000 

7A 

MBS.WlNNlt  W.  MOHAN 

MC  KINNEYSBURG 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

662 

RICHARD  T.  SYONOR       1 

META 

5370 

PIKE 

37  34 

82  27 

730 

c 

CHARLES  MURRAY 

MIOOLESBORO 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

6P 

7A 

MRS.  LELA  M.  HERRELL    1 

MIODLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  36 

63  43 

1130 

c 

CITY  OF  MIODLESBORO 

1 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

_ 

8A 

HILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

84  09 

MILLERSTOHN 

5436 

GRAYSON 

37  27 

66  03 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MOHTICELLO 

5524 

36  50 

ALVIN  L.  BERTRAM 

MOREHEAO  STATE  COLLEGE 

5556 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

INACTIVE   9/57 

1 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

5648 

ROCKCASTLE 

37  21 

64  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  MT.  VERNON 

MUNFOROVILLE  1  N 

5684 

37  16 

85  53 

7A 

C 

EDWARD  A.  RICHARDSON 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

86  20 

622 

6P 

6P 

H 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL 

6012 

CARTER 

38  18 

83  11 

772 

c 

EARL  R.  HADDIK 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

67  47 

533 

SA 

MELVit  PAHLEE  NtlSZ 

6026 

CLAY 

37  16 

63  39 

750 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

CAMPBELL 

38  58 

64  18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINtLRS 

0WENS8ORO  2  w 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

H 

V1R(-IL  0.  CLARK 

0WENS60R0  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  47 

87  06 

404 

6A 

^ 

CORPS  OF  LN&lNEEflS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CHACKEN 

37  04 

86  46 

398 

HID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

MC  CBACKEN 

37  06 

88  37 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CBACKEN 

37  06 

325 

62  46 

620 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

666 

5P 

8P 

C  H 

U.i.  wEATHtR  BUREAU 

PINEVILLE 

6364 

BELL 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PABTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVlLL 

RAVENNA  LOCK  12 

37  40 

83  57 

634 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  44 

1085 

8A 

6A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6862 

OHIO 

37  13 

66  54 

401 

7. 

CORPS  OF  ENGINttRS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

H 

WM.  B,  PORTER 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

SADIEVILLE 

SCOTT 

38  23 

84  33 

791 

c 

LAWRENCE  ROGERS 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  MARY  B.  tiuM 

ST.  MARY 

7096 

MAR  1  ON 

37  35 

85  21 

743 

c 

JOHN  a.  dAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

4  90 

6A 

CORPS  OF  LN&lNttRS 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

859 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYEHSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

83  03 

920 

7215 

ALLEN 

36  4  5 

86  12 

7  70 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE 

723'. 

WEBSTER 

37  36 

67  32 

348 

7A 

GILBERT  I.  ASH9Y 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

68  47 

345 

7A 

TVA-709 

SHELBYVILLE  2  W 

36  13 

85  16 

625 

MRS.  WILLIE  S.  RATIA 

SHEPHEBDSVILLE 

7334 

BULLITT 

36  00 

85  44 

446 

7A 

OVlD  K.  MAGRUOER 

SMITHFIELD  4  S 

SHELBY 

38  20 

85  16 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

84  37 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

H 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

81  37  41 

85  14 

738 

7A|    1 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARNS 

MC  CREARY 

2   36  43 

84  29 

1420 

7A     |C 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 
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KENTUCKY  -  MAY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   96°  on  the  4th  at  Irvington 
Lowest  Temperature:   31°  on  the  17th  at  Manchester  4  SE 

Greatest  Total  Precipitation:   12.73  inches  at  Addison  Dam  45 

Least  Total  Precipitation:   1.38  inches  at  Flemingsburg 

Greatest  One-Day  Precipitation:   5.56  inches  on  the  22nd  at  Addison 

Dam  45 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  growing  shortage  of  soil  moisture 
was  at  least  temporarily  checked  during 
May  by  general  showers  and  thunder- 
showers  which  began  in  most  sections 
on  the  10th  or  11th  and  continued  with 
only  temporary  dry  periods  through  the 
balance  of  the  month.   Only  two  days 
were  without  precipitation  in  at  least 
a  portion  of  Kentucky  during  the  period 
from  May  10th  through  the  31st.   May 
precipitation  was  well  distributed  to 
be  of  maximum  benefit  with  larger 
amounts  generally  in  the  previously 
dry  areas.   The  Western  Division  which 
had  accumulated  the  greatest  precipi- 
tation deficiency  in  the  March-April 
period,  received  May  rainfall  averaging 
1.45  inches  above  the  monthly  normal, 
with  the  Central  Division  receiving 
1.16  inches  above  their  May  expectancy. 


I 


Below  normal  May  totals  were  generall; 
in  the  northern  Blue  Grass  Division 
where  several  stations  received  totals 
from  1  to  2  inches  below  their  May 
normals,  with  the  Eastern  Division 
total  of  4.26  inches  being  slightly 
above  their  normal.   A  new  Kentucky 
record  for  maximum  precipitation  in  a 
24-hour  period  during  May  was  estab- 
lished at  Addison  Dam  45,  where  5.56  I 
inches  was  measured  as  falling  on  May 
22nd.   Previous  May  record  24-hour 
rainfall  in  Kentucky  was  5.02  inches 
at  Paducah  in  1943. 

O.  K.  Anderson  ^ 

State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky. 
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REFERENCE  NOTES 
ig  to  the  State  Climatologi 

Figures  and  letters  following  the  station  aapje,  such  as  12  SSW.  iDdlcate  distance  in  miles  and  direction  fro 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Honthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  t 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

;ure  in  "F,  precipitation  and  evaporation 

the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  folio 
tremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


Weather  Bureau  Airport  Station,  Lee  Ter 
post  office. 


al,  Standiford  Field.  Louisville 


uded  in  this  issue. 

and  wind  movement  In  miles.   Honthly  degree  day  totals 
"Evaporation  and  Wind"  Table.   Max  and  Mln  in  "Evaporatii 
:o  represent  observations  taken  at  the  prese: 


Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  < 
different  points  for  successive  observations;  consequently  oi 


causes  of  local 
und"  Table,  and  1 


ult 


wfall  table  include  sn 


ments 
the 


and  sleet.   Entries 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savlm 

Snow  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  i 

of  data  in  any  month  indicates  .no  snowfall  and/or  si 


C  Recording  Rain  Gage  Stat 

G  "Soil  Temperature"  Table 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omlss 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


published  later  in  "Hourly  Precipi 
on  ground  In  that  month. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


nd  Wind"  Tabli 


Table  is  indicated  by  no  entry, 
annual  issue  of  this  publication. 

Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table 


ered  ground; 


Ho  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperat 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  i 
-   No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evapor: 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
♦+   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  ai 
•   Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
0     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 
on  the  roof  of  a  building. 
//   Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 
AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  wi 
M   One  or   more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month, 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 
S3   This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 
T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 
VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  HONTHLY  WEATHER  REVIEW,  HONTHLY  CLIHATOLOGICAL  DATA-NATIONAL  SUHHARY,  and  STORH  DATA,  all  of  ' 
b«  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C, 


qulvalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

d  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  for  detailed  dally 

amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Preclpltatl 


Degree  day  data,  If 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Gove 
be  found  In  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologl'^al  Data  for 


osure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this 
t  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
espective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


Subscrlptloa  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   {Yearly  subscrlptlo 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  se 


eludes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
o  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C, 
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64  67  65 

76  86  86 

52  64  60 


55   66   67 


85   83   81 
51   64   68 


64   84   84 
57   61   61 


64   86   64 
52   63   63 


86   86   77 


78   80   82 
55   66   66 


63   83   80 
60   63   66 


62 

6» 

64 

61 

'.( 

2 

•  9 

85 

5 

65 

6  9 

4 

85 

6 

60 

4 

85 

83 

V 

64 

67 

5 

85 

85 

80 

■  1 

62 

63 

54 

.6 

8  7   86   84   Bl 
58   65   68   62 


8  7   85 
59   58 


85   86 
60   62 


85   87 
62   63 


84   85 
60   60 


ao   85 
66   63 


80.7 
54.0 


82.4 
57.7 


61   86 
57   66 


61   69   69 


59  61  62 

78  78  75 

63  66  56 

87  83  80 

68  63  58 


83   82   77 
60   65   58 


80   60   77 
61   63   68 


a7 

88 

80 

86 

82.0 

65 

59 

64 

61 

52.7 

87 

84 

86 

82 

80.6 

58 

62 

63 

59 

57.4 

90 

87 

80 

84 

81.3 

60 

65 

65 

62 

58.4 

88 

86 

83 

84 

81.1 

62 

65 

66 

63 

58.3 

86 

89 

83 

86 

60.4 

62 

62 

63 

61 

67.5 

90 

89 

88 

86 

83.6 

59 

63 

69 

63 

57.4 

85 

88 

84 

87 

78.0 

61 

66 

65 

64 

57.7 

80 

86 

sa 

88 

80.1 

68 

60 

64 

63 

55.2 

76 

66 

85 

81 

79.6 

62 

63 

65 

62 

66.6 

86 

87 

88 

79 

60.7 

62 

64 

65 

66 

53.5 

86 

84 

81 

80.2 

63 

66 

66 

59.1 

87 

65 

91 

88 

82.3 

55 

61 

61 

60 

66.6 

86 

90 

85 

80.7 

61 

60 

63 

55.2 

86 

88 

60 

84 

82.1 

62 

59 

62 

65 

56.2 

67 

91 

81 

88 

80.5 

59 

61 

60 

60 

55.6 

89 

87 

85 

81 

81.2 

60 

66 

69 

62 

60.5 

79 

85 

88 

83 

79.3 

63 

63 

64 

63 

65.8 

87 

84 

60 

80 

80.5 

59 

63 

66 

60 

57.7 

86 

87 

83 

82 

82.5 

59 

62 

66 

60 

57.1 

81  60  83 

58  61  65 

87  84 

60  66 

82  82 
54  62  60 

83  84  78 

59  66  65 

78  86  89 
64  67  67 

75  85  84 

52  60  59 

79  86  84 

61  64  65 

71  62 

49  49  52 

85  85 

68  64  67 

66  84 

51  63  65 


78   86 
64   63 


65   84 
58   66 


86  88 

60  66 

88  87 
62  66 

84  85 

64  59 

83  86 

60  66 

83  80 

65  60 

89  89 

57  65 

86  84 

60  66 


86   81 
67   63 


83   82 
68   60 


81   86 
66   65 


86  86 

66  67 

68  77 

62  63 

86  79 

66  62 

76  83 

64  62 

86  83 

66  62 

83  78 

65  63 


81.2 
59.0 


82.6 
56.5 


80.3 
59.6 


82.9 
59.5 


80.7 
53.2 


81.7 
58.8 


81.1 
51.4 


81.6 
68.2 


80.8 
58.5 


See  Belerence  Notes  Following  Station   Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 


KENTUCKY 
MAY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

TTl 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEXINGTON  U8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
55 

88 
59 

88 
64 

84 
50 

88 
65 

87 
55 

78 
53 

70 
47 

83 
51 

82 
65 

85 
66 

76 
54 

78 

54 

54 
41 

56 

40 

64 
39 

67 
45 

76 
52 

67 
66 

72 
57 

78 
56 

85 

64 

81 
63 

75 
59 

80 
55 

83 
56 

76 
65 

86 
63 

85 
67 

82 
63 

84 
63 

78. 5 
58.5 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

B5 
53 

88 
54 

87 
55 

87 
52 

90 
60 

88 
50 

86 
56 

75 
51 

82 
54 

80 
51 

83 
51 

80 
54 

78 
55 

57 
45 

58 
37 

65 
39 

68 
38 

78 
52 

85 
58 

75 
55 

81 
63 

82 
61 

61 
58 

76 
61 

82 

58 

81 
61 

81 
53 

85 
51 

84 
53 

77 
56 

80 
65 

79.5 
56.2 

LOUISVILLE              — 

MAX 
MIN 

83 
56 

93 
60 

92 
54 

93 
64 

94 
57 

92 

58 

88 

54 

76 

51 

83 
55 

84 
55 

88 
71 

84 
67 

77 
56 

69 
50 

63 
44' 

58 
42 

57 
46 

77 
50 

69 
60 

87 
68 

85 
66 

85 
67 

85 

55 

82 

50 

80 
50 

85 
60 

85 
69 

90 
64 

91 
69 

88 
69 

87 
65 

83.6 
50.8 

LOUISVILLE  NB  AP 

MAX 

MIN 

80 
56 

94 
58 

93 
64 

95 
59 

94 
66 

92 
56 

72 

57 

76 
50 

84 
56 

85 
68 

87 
68 

74 
55 

77 
57 

57 
♦5 

51. 
42 

69 
39 

56 

.44 

77 
51 

89 
61 

76 
68 

84 
66 

85 
65 

83 
66 

80 
60 

87 
59 

87 
67 

77 
66 

90 
64 

92 
66 

88 
58 

89 
65 

81.9 
59.7 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

90 
57 

88 
59 

86 
50 

88 
50 

93 
63 

85 
55 

78 
56 

75 
48 

84 

55 

85 
63 

86 
64 

75 
55 

78 
59 

71 
45 

54 

45 

71 
37 

65 
55 

83 
61 

85 
65 

80 
67 

88 
67 

82 
69 

78 
64 

77 
57 

84 
62 

88 

65 

(3 
56 

S8 
51 

87 
65 

S3 
65 

»3 
66 

81.8 
59.9 

MADISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

87 
58 

89 
64 

87 
61 

90 
54 

92 
61 

90 
67 

84 
57 

78 
47 

81 
57 

84 
64 

85 
68 

81 
64 

81 
57 

70 
46 

52 
47 

58 
37 

55 

46 

83 
54 

85 
54 

78 
56 

85 
54 

82 
63 

80 
64 

77 
56 

85 
59 

S3 
65 

81 
54 

85 

58 

85 
55 

82 
68 

SI 
60 

81.5 
58.6 

MAMHOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

88 

5* 

88 
63 

87 
57 

89 
54 

90 
58 

89 
51 

83 
58 

79 
46 

83 
54 

83 
54 

85 
67 

84 
62 

78 
59 

68 
48 

52 

37 

65 
32 

65 
38 

81 
51 

88 
64 

82 
62 

84 
64 

78 
60 

80 
61 

80 
60 

84 
55 

85 
61 

82 
62 

88 
59 

85 
61 

81 
65 

77 
57 

81.4 
56.3 

MANCHESTER  4  SE 

MAX 
HIN 

87 
51 

91 
53 

89 
54 

90 
51 

93 
55 

90 
55 

87 
52 

81 

48 

82 
50 

64 
56 

87 
56 

85 

59 

79 
62 

63 

50 

50 

41 

68 
40 

72 
31 

82 

52 

89 

52 

79 
58 

83 
51 

86 

59 

85 
59 

79 
63 

85 
59 

85 
51 

88 
68 

88 
61 

81 
65 

83 
61 

88 
64 

82.9 
55.1 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

88 
62 

87 
64 

85 
55 

88 
55 

92 
54 

85 
56 

81 

57 

78 
49 

83 
56 

84 
55 

85 
66 

75 
55 

77 
57 

71 
46 

65 

46 

68 
38 

65 
55 

84 
57 

82 
67 

77 
65 

85 
66 

82 
58 

82 
53 

80 
58 

86 
61 

86 
66 

84 
54 

89 
66 

85 
57 

81 
65 

81 
66 

81.4 
60. S 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

80 
l>8 

76 
48 

90 
52 

88 
56 

83 
54 

90 

55 

88 

57 

75 
45 

59 

48 

83 
52 

84 
61 

85 
53 

73 
62 

78 
45 

53 
40 

59 
35 

52 

37 

58 
41 

73 
53 

89 
51 

82 
52 

77 
51 

87 
61 

83 
58 

72 
48 

81 
52 

85 
65 

SI 
61 

80 
61 

88 
60 

S3 
64 

78.9 
53.8 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

82 
52 

87 
51 

86 
58 

89 
51 

92 
51 

88 

59 

87 
55 

83 
52 

77 
50 

80 
54 

84 
57 

84 
58 

80 
63 

77 
50 

61 
39 

68 

40 

73 
38 

77 
52 

87 
54 

85 
62 

81 
53 

85 
60 

62 
57 

83 
53 

60 
57 

82 
60 

83 
61 

87 
62 

84 
61 

79 
65 

77 
64 

81.6 
55.5 

MONTICELLO 

MAX 

MIN 

84 
54 

87 
56 

86 

57 

87 
52 

90 
58 

86 

53 

84 
57 

79 

48 

85 
52 

79 
63 

83 
69 

82 
69 

79 
62 

52 
49 

62 

35 

66 

35 

70 
37 

81 
64 

86 

56 

81 
54 

80 
55 

83 
62 

80 
50 

80 
50 

78 
57 

80 
55 

80 
65 

85 

50 

85 
53 

75 
65 

83 
55 

80.3 
57.6 

MOUNT  STERLING 

MAX 
HIN 

77 
53 

88 
56 

88 
64 

87 
60 

88 
50 

87 
64 

84 
62 

77 
47 

83 
50 

83 
53 

85 
63 

75 
66 

82 
50 

70 
44 

58 
40 

63 
42 

68 
42 

73 
49 

87 
62 

83 
55 

73 
65 

85 
62 

81 
57 

80 
59 

80 
64 

82 
54 

82 
55 

88 
67 

88 
53 

82 
65 

S3 
63 

80.3 
58.3 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MIN 

84 
55 

88 
56 

87 
57 

87 
52 

91 

51 

87 
60 

82 
59 

75 
48 

83 

54 

82 

60 

84 
54 

78 
64 

78 
60 

50 
46 

68 
35 

66 
36 

69 

37 

80 
50 

82 
60 

88 
63 

78 
55 

85 

50 

81 
63 

77 
60 

80 
56 

82 
55 

80 
64 

86 
60 

85 
61 

80 
66 

85 
63 

80.3 
56.4 

MURRAY 

MAX 
MIN 

89 
65 

89 
66 

87 
53 

89 
53 

92 
53 

88 
56 

80 
58 

77 
52 

83 
56 

87 
56 

86 
68 

75 
64 

78 
58 

69 
46 

65 
46 

55 
45 

55 
55 

84 

60, 

85 
63 

79 
66 

85 
65 

82 
69 

83 
63 

77 
69 

80 
63 

80 
66 

85 
56 

86 
62 

86 
57 

79 
67 

79 
63 

81.1 
61.3 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

90 
57 

92 
62 

91 
63 

92 

59 

95 
53 

88 
55 

80 
56 

80 
50 

84 
56 

86 
65 

86 

70 

75 
65 

72 
51 

65 
48 

61 
48 

68 
40 

63 
48 

79 
54 

84 
52 

78 
57 

85 
56 

83 
52 

80 
57 

78 
55 

86 

51 

81 
65 

73 
57 

87 
60 

86 
63 

85 
69 

80 
64 

81.1 
60.0 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

89 
56 

se 

54 

85 
55 

67 
55 

92 
55 

85 
69 

76 
57 

76 
51 

84 
58 

85 
64 

85 
68 

70 
53 

76 
57 

53 
44 

63 
44 

67 
39 

55 
57 

85 
58 

83 
58 

78 
57 

86 
68 

80 
69 

75 
53 

77 
65 

83 
52 

86 
67 

81 
65 

88 
61 

■  5 
65 

81 
66 

81 
66 

80.2 
60.9 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

91 
56 

90 
51 

89 
51 

89 
51 

93 
64 

90 
68 

83 
55 

78 
51 

83 
58 

85 
64 

84 
68 

75 
55 

78 
61 

74 
45 

66 

44 

71 
38 

66 

55 

85 
58 

85 
68 

80 
66 

87 
68 

84 
68 

81 
53 

80 
56 

85 
61 

88 
56 

85 
66 

87 
62 

S8 
55 

83 
67 

83 
65 

S2.S 
60.5 

PUEVILLE 

MAX 
MIN 

82 

53 

91 
55 

93 
55 

93 
61 

93 
57 

90 
59 

89 
62 

82 
54 

82 
49 

88 
60 

90 
61 

87 
64 

80 
63 

53 
53 

61 
42 

68 
42 

76 
42 

78 
53 

92 

67 

86 
50 

87 
55 

85 
62 

85 
65 

79 
65 

89 
56 

87 
57 

86 
60 

89 
65 

91 
54 

81 
57 

87 
67 

84.2 
58.3 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

90 
55 

90 
55 

88 
56 

90 
56 

87 
59 

79 
50 

82 
56 

85 
65 

86 
65 

80 
60 

77 
58 

56 
45 

56 
44 

72 
36 

54 

50 

84 
56 

84 
60 

64 
57 

85 
67 

80 
62 

60 
66 

60 
58 

85 
61 

84 
66 

60 
64 

■  6 
59 

85 
64 

80 
68 

SO 
61 

81.3 
58.3 

RICHMOND 

MAX 
HIN 

82 

53 

80 
55 

88 
59 

88 
55 

87 
60 

90 
51 

88 
60 

84 
48 

74 
50 

84 

55 

82 
63 

84 
65 

81 
52 

77 
45 

53 
38 

67 
38 

50 
40 

58 

50 

78 
62 

87 
53 

74 
64 

77 
59 

85 
52 

81 
61 

78 
53 

85 

52 

84 
64 

79 
52 

85 
62 

85 
67 

77 
63 

79.5 
56.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

91 
59 

90 
52 

B8 
51 

90 
56 

93 
58 

89 
56 

80 
59 

79 

48 

83 
57 

84 
62 

87 
70 

80 
64 

80 
50 

53 
49 

64 
42 

69 

37 

65 

44 

85 

63 

87 
55 

88 
55 

86 
65 

82 
64 

82 

64 

79 
59 

88 

60 

84 
54 

80 

63 

86 

59 

86 

63 

79 
66 

82 
51 

82.3 
58.6 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

83 
52 

84 
59 

88 
58 

86 
54 

88 
60 

91 
60 

89 
60 

74 
49 

76 
53 

82 
56 

81 
61 

84 
65 

76 
61 

75 
49 

57 
38 

61 
39 

56 
42 

52 
43 

79 
56 

75 
50 

75 
63 

80 
55 

79 
50 

79 
56 

75 
69 

82 
62 

81 
56 

78 
60 

83 
62 

S3 
55 

79 
63 

78.4 
56.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

88 
56 

88 
52 

87 
50 

90 
58 

92 
60 

88 
55 

81 
59 

75 

49 

79 
54 

84 
60 

86 
55 

83 
52 

80 
54 

64 
48 

53 
39 

67 
36 

56 
43 

86 
64 

88 
50 

80 
56 

84 
55 

83 
53 

83 
62 

76 
69 

88 

60 

84 
62 

82 

54 

86 
62 

85 
65 

81 
58 

82 
62 

81.7 
58.1 

SHELBYVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

79 
53 

89 
57 

87 
50 

89 
56 

92 

63 

89 
56 

83 
50 

74 
47 

81 

52 

80 
64 

84 
66 

82 
56 

75 
59 

55 
47 

57 
41 

54 
37 

67 
42 

74 

60 

85 
53 

82 
66 

80 
65 

83 
62 

80 
63 

78 
57 

82 
56 

81 
56 

79 
66 

83 
52 

84 
64 

S3 
63 

82 
51 

79.8 
58.1 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

83 
51 

87 
53 

85 
55 

87 
50 

90 
61 

86 
61 

84 
53 

74 
48 

83 

53 

79 
61 

82 

58 

82 
65 

78 
50 

57 
44 

58 
35 

65 
34 

59 
38 

60 
60 

85 
50 

77 
63 

79 
63 

63 
59 

81 
60 

78 
61 

77 
57 

81 
51 

SO 
64 

85 
59 

85 
61 

76 
66 

84 
64 

79.4 
55.8 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

87 
60 

88 
52 

87 
58 

89 
55 

91 
50 

88 
63 

82 
57 

77 
50 

85 
55 

83 
52 

86 
66 

82 
64 

78 
56 

59 
47 

62 
35 

67 
34 

69 
40 

86 
59 

68 
56 

75 
57 

83 
65 

83 
53 

82 
60 

78 
50 

83 
52 

81 
62 

76 
63 

85 
50 

87 
53 

79 
65 

82 
52 

80.6 
57.8 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

75 
53 

86 
45 

89 
57 

88 
52 

90 
56 

88 
59 

85 
59 

59 
49 

81 
52 

87 
55 

84 
64 

75 
63 

78 
59 

60 
42 

60 
45 

62 

40 

70 
40 

72 

50 

89 
51 

87 
52 

81 
64 

86 
62 

82 
63 

75 
50 

83 
61 

84 

66 

S3 
64 

89 
62 

88 
63 

84 
53 

87 
65 

80.5 
56.5 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

81 

53 

78 
47 

89 
53 

89 
53 

89 
52 

91 
55 

88 
54 

85 
45 

73 
49 

80 
54 

86 

55 

88 
62 

82 
62 

78 
46 

63 
41 

58 
41 

65 
36 

70 
50 

77 
53 

91 
59 

82 

50 

83 
59 

88 

58 

84 
59 

75 
61 

86 

60 

84 
50 

84 
66 

86 
69 

87 
56 

81 
64 

81.1 
54.6 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

82 

51 

88 
56 

92 

57 

92 
52 

92 
54 

94 
59 

91 
55 

89 
50 

82 
53 

82 
57 

82 
63 

86 
53 

85 
63 

83 
51 

59 
39 

53 
39 

71 
38 

72 
42 

80 
54 

60 
64 

75 
54 

83 
60 

82 
68 

86 
61 

82 
69 

83 
62 

84 
62 

82 

■  60 

90 
51 

89 

64 

78 
64 

82.5 
56.0 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

79 
49 

78 
49 

88 
55 

88 
52 

84 
61 

91 

62 

87 
59 

70 
45 

69 

45 

82 

50 

81 
62 

83 
53 

72 
50 

75 
43 

52 
41 

68 
35 

65 
35 

58 
46 

74 
51 

85 
66 

75 
56 

79 
61 

85 
52 

79 
56 

75 
52 

84 
53 

79 
64 

75 
60 

84 
51 

87 
61 

86 
61 

78.1 
54.8 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

84 
44 

87 
49 

89 
51 

89 
49 

86 
49 

91 
55 

90 
54 

85 

46 

80 
48 

87 
55 

84 
66 

85 
59 

82 
59 

81 
49 

58 
37 

51 
35 

58 
35 

69 
38 

84 
38 

86 
50 

82 
61 

79 
59 

82 
55 

80 
58 

80 
57 

74 
58 

82 

62 

78 
59 

88 
61 

86 
52 

78 
63 

81.2 
52.7 

S«e  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


D*7  ol  BODlh 

Suboii 

1 

a 

3 

4 

s 

e 

7 

8 

e 

10 

11 

la 

13 

14 

IB 

16 

1 

17 

18 

IB 

ao 

at 

aa 

as 

a4 

as 

36 

37 

3B 

3B 

30 

31 

M 

pnlY   DAM 

EVAP 

- 

.10 
3 

.10 
34 

.19 
0 

.37 
48 

.22 

.13 
32 

.18 
ISS 

.33 
83 

.19 

89 

.20 
134 

.21 
151 

.14 
198 

.19 
OS 

.09 
07 

.12 
49 

.10 
81 

.08 
8 

.08 

15 

.12 
30 

.13 

27 

.15 
78 

.17 
17 

.17 
23 

.18 
28 

• 
12 

• 
IB 

.43 
23 

.23 
3 

.12 
10 

114.  UN 
111487 

UIX    DAM 

KVAP 
WIKD 

.09 
HI 

.10 
40 

.38 

48 

.37 
27 

.17 
14 

.27 
04 

.17 
13 

.42 
09 

.25 
82 

.30 
87 

.26 
115 

.21 
74 

.08 
35 

.23 

85 

.11 
OS 

.00 
84 

.08 
28 

.17 

62 

.09 
42 

■^0 

.01 
28 

.08 
28 

.11 
36 

.28 
34 

.18 

75 

.07 
60 

.20 

53 

.10 
31 

.30 
23 

.12 
27 

5.55 
1533 

KADI  SONVl  1.1  j;    1     SK 

KVAP 
HIND 

.37 
88 

.33 
32 

.2H 
50 

.3« 
30 

.24 

5 

.24 
6 

.36 
91 

.32 
78 

.33 
80 

.06 
97 

.28 

Its 

.14 
67 

.08 
31 

.30 
145 

.14 
70 

.15 
70 

.14 
3S 

.11 
68 

.08 
81 

.21 
68 

.13 
82 

.30 
68 

.21 
48 

.28 
01 

.30 
81 

.01 
03 

.OS 
62 

.13 

SO 

.27 
34 

.29 
32 

6.60 
1861 

WOl.K   IRKKK    DAB 

KVAP 

WINII 

.23 
37 

.20 

26 

.24 
21 

.26 
18 

.22 
14 

.23 
16 

.28 
23 

.29 
38 

.27 
40 

.23 
61 

.27 
71 

.22 
38 

.17 
38 

.22 
31 

.28 
33 

.08 
20 

.10 
30 

.00 
10 

.25 
35 

.12 
20 

• 
55 

16 

.38 

S 

.08 
16 

.18 
24 

.02 
28 

14 

.12 
22 

.11 
13 

.24 
8 

.18 
32 

85.08 
843 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
MAY   1959 


O  -M 

w  Q 


58 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KKNTDCKV 
HAY     lOMI 


STATION  INDEX 


OBSEBVATION 

s 

S 

M 

1 

< 

TIME  AND 
TABI.KS 

STATION 

Q 

COUNTY 

s 

E 

1 

OBSERVER 

^ 

i 

3 

1 

T 

1 

1 

AOOISON  OAK  45 

0091 

BRECKIHRIOCE 

37  55 

86  3* 

380 

6A 

7^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ADOi^HUS  1  1 

00*3 

ALLEN 

600 

c 

lOELL  N.  DEARING 

00&3 

CLINTON 

36  *5 

85  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ALLEN 

0095 

FLOYD 

NANNIE  AUKIER 

ANOKMAGE 

0155 

JEFFERSON 

38  16 

85  39 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

APEI  ;  NE 

0105 

MUHLENBERG 

37  08 

87  19 

510 

7A 

SPENCER  PROWSe 

ASHLAND  DAM  29 

BOYD 

38  27 

82  96 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BAKBOUBVILLE 

03ai 

36  52 

89  59 

lOOO 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLEGE 

BAROSTOWN  S  J    PREP  SCM 

03»T 

NELSON 

37  *8 

85  28 

691 

6P 

6P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAXTER 

0*50 

HARLAN 

36  51 

83  20 

116* 

7A 

7A 

c 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  DAN 

0**0 

OHIO 

37  25 

86  52 

**1 

6P 

6P 

H 

E.  6.  YOUNG 

KWAM 

05« 

HARLAN 

36  56 

8A 

8A 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

MARSHALL 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

8B  20 

305 

SP 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLLEGE 

0619 

MADISON 

37  3* 

84  18 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  KATER  WORKS 

062A 

MADISON 

37  33 

8*  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  B.GA6BAR0    ' 

BLAINE 

LAWRENCE 

38  02 

82  50 

670 

6P 

6P 

A*  ENOCH  WHEELER 

BLEOSOE  2  SSE 

0770 

HARLAN 

36  5* 

83  20 

1870 

7A 

MRS  VIRGINIA  NOLAN 

oa»A 

HART 

37  23 

85  5* 

702 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

596 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

5A 

TVA-639 

BOWLING  GReEN  FAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAN  36 

CAMPBELL 

39  03 

8*  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

10*6 

EDHONSON 

410 

7A 

ELDRIDGE  SKAGGS 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

16*3 

8A 

c 

EOWIN  E.  JOHNSON 

auRKESVlLLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  *7 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

1206 

TRIGG 

36  *6 

87  58 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAI^BELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  HC  KINLEY 

CANErvlLLE 

129* 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

600 

7A 

6,  V.  COX  SR. 

CARROLLTON  LOCK  1 

13*5 

CARROLL 

38  *1 

85  11 

*eo 

6P 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS      | 

CLAT  CITY  1  HNM 

1576 

POWELL 

37  52 

89  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOONIZ           1 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

37  55 

85  *0 

*7* 

5P 

SP 

BERNHEIM  FOUNDATION     | 

CLIHTOM 

1631 

HICKMAN 

390 

c 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

coeB 

1663 

CALOWELL 

36  59 

87  *7 

*90 

7A 

MRS  aENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  *7 

8*  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  HB  AIRPORT 

SOOHE 

39  0* 

8*  40 

869 

HID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUNBERLANO  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEV 

36  50 

8*  19 

1070 

5P 

KY.  OEPI.  OF  CONS. 

1998 

HARR  J  SON 

38  23 

8*  18 

68* 

7A 

H 

MARSHALL  HlLL 

CYNTHIANA  2 

2003 

HARRISON 

36  23 

8*  17 

719 

8A 

8A 

KV.  CARDINAL  DAIRY 

OANVILLE 

20*0 

BOYLE 

37  39 

8*  *6 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLOIRON 

2053 

MARTIN 

37  *8 

C 

MRS.  EVA  N.  OAViS 

DELPHI A  1  e 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

16*7 

8A 

BALLARD  F.  WALKER.  JR.  \ 

DENA 

2139 

KNOTT 

850 

C 

2100 

FLOYD 

37  *5 

82  *7 

653 

7A 

7A 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DIX  DAM 

221* 

MERCER 

37  *B 

8*  *9 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  BARRETTS  FOHO  BR 

2358 

37  33 

86  *3 

**0 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  D.  GlVENS 

DYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

37  *3 

86  19 

793 

LENA  SLAIR 

EODTVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

88  05 

*20 

7A 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDNONTOH 

2*69 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  NOR AN 

ELUABETHTOWN 

2510 

HARDIN 

37  *1 

85  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WIEL 

ELKHORN  CITT 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

EOMONO  0.  BENNETT 

ELK TON  2  S 

25*8 

TODO 

36  *7 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  *0 

8*  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

ROHAN 

38  09 

83  93 

668 

*P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

89  *3 

870 

7A 

MRS.  JEAM  FLEMING       ; 

FLENINGSSURG  2 

290B 

FLEMING 

38  25 

83  *5 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAM  50 

2961 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

956 

6P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  « 

3028 

FRANKLIN 

38  1* 

84  52 

50* 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRAIKLIN  I  E 

SIMPSON 

96  *3 

86  9* 

690 

7A 

WS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBUfM*  2    5M 

30*6 

37  33 

82  10 

730 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURC 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

86* 

INACTIVE  11/58 

GAMALIEL 

3112 

MONROE 

36  38 

85  48 

860 

7A 

E.  GUY  OECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

38  12 

a*  33 

888 

8A 

WILLIAM  F.BRAHBLETT 

GEST  LOCK  3 

HENRY 

38  25 

8*  53 

*90 

7A|     |C  H   CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAT 

32*6 

BARREN 

37  00 

65  55 

808 

6P 

6P 

1       RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  5* 

710 

7A 

DEWEY  S.  HILL 

GOLDEN  POMO  t  N 

3295 

TRIGG 

36  5* 

88  00 

393 

4P 

4P 

FISH  *  WLOLF.  REFUGE 

3358 

BOONE 

509 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

CARTER 

38  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

37  15 

85  30 

630 

HOWARD  PICKETT 

OREENSBURG  HIWAT  «1  BR 

3435 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

LYNN  T.  BLAKEMAN 

GREENUP  0AM  30 

3**3 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

7a1 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2    W 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

SP 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  HILL 

3539 

CHRISTIAN 

87  20 

7*0 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  t  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

c 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTOH 

MEIOELBERG  LOCK  1* 

37*1 

LEE 

37  33 

83  *6 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  4  SW 

3762 

HENDERSON 

37  *7 

87  37 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNOON 

3796 

CHRISTIAN 

36  ** 

87  9* 

C.  W.  KEATTS 

3816J FULTON 

36  3* 

89  10 

- 

7A 

7A 

MS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  *8 

88  30 

**0 

7A 

TVA-679                  t 

Hiai  BRIDGE  LOCK  7 

3637 

JESSAMINE 

8*  *3 

5** 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDNAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

8A 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH. 

HODGENVILLE  HAT  PARK 

LARUE 

37  92 

85  ** 

788 

C 

NATIONAL  PARK  SERVICE   | 

HOPKIMSVILLE 

999* 

CHRISTIAN 

96  51 

87  30 

5*0 

7A 

7A 

" 

NEWELL  F,  SMITH 

HTOEN 

*093 

LESLIE 

97  10 

83  23 

_ 

7A 

MRS.  FERN  F.  ELAN 

INEZ 

*13* 

MARTIN 

82  32 

638 

UNITED  FUEL  GAS  COC 

IRVIHGTON 

BRECKINRIDGE 

6*6 

7P 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

*196 

BREATHITT 

97  93 

83  23 

795 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

*255 

LETCMER 

97  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  I  SON 

KEENE  1  NME 

4369 

JESSANINE 

37  57 

8*  98 

9*1 

7A 

HUGH  W.  8UFF1N 

KENTUCKY  DAN 

»*I* 

37  01 

88  16 

362 

SA 

TVA-979-A 

LA  GRANGE  1  SW 

OLOHAM 

98  2* 

85  2* 

87* 

6A 

ALBERT  V.  HAROIN 

LANCASTER 

*620 

97  37 

8*  35 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

*703 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

6*2 

6P 

•A 

CLYDE  STIKELEATHER 

STATION 


LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

LOGLICK  1  S 

LONDON    3    W 
LONDON    FAA    AP 
LOUISA 
LOUISA    2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FlD 
LOUISVILLE    WB    AP 
LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOVELACEVILLE 
LUCAS 

MADI50NV1LLE    1    SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    *    SE 
MAYFIELO 
MAYSVILLE    DAM    33 

HC    KEE 

MC    KINMETSBURG 


MILLERSBURG 
MILLERSTOWN 
HONTICELLO 
MOREHEAD    STATE    COLLEGE 

MOUNT    STERLING 
MOUNT    VERNON 
MUNFORDVILLE     l    N 
MURRAY 


OLIVI 


HIL 


OLNEY 
ONEIDA 
ONEONTA  DAM 
OWENSeORO  2  W 
OWENSBORO  DAM 


95 


PADUCAI 


FAA  AJR 


PADUCAM  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 


PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

RUSSELLVILLE  SUBSTi 

SAOIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  j 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 

5E8REE 

SHAWNEE  STEAM  PLAN 
SHEL8YV1LLE  2  W 
SHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD  4  S 
SOMERSET 


SOMERSE 
I  SPRINGFIELD 


STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TATHAM  SPRINGS 
TAYLOR SVILLE 
TOMPKINSVlLLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  7  NE 

WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 

LOCK  * 


COUNTY 


FAYETTE 
CASEY 

lESSAMINE 

lENRY 
CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

hlOPKINS 

EDMONSON 

CLAY 

GRAVES 

MASON 


WOODFORD 
BOURBON 
GRAYSON 


CAMPBELL 
DAVIESS 
DAVIESS 


MC  CREASY 
METCALFE 
METCALFE 


MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 

'  I  UNION 
.  JESSAMINE 
)|  ANDERSON 
>!  LEWIS 
.'.   LINCOLN 


882*  BUTLER 


37  05 

38  07 
38  0 
38  1< 


38  n 
38  17 
36  58 
36  53 


37  11 

97  06 

36  ** 

38  98 

37  2i 

98  3b 

37  34 
96  3 

36  38 

3B  09 

38  18 

37  27 

36  50 

38  11 

38  04 

37  21 

37  16 

36  36 

38  18 

37  1* 


36 

*5 

37 

06 

37 

4* 

37 

13 

36 

51 

5C 

38 

23 

a*  05 

82  37 
82  36 


86  03 
B4  50 
83  26 


85  53 

88  20 

89  11 


37 

51 

84 

26 

85 

10 

'' 

25 

84 

36 

JO 

38 

38 

8* 

36 

17 

36 

83 

50 

36 

52 

85 

09 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


H     5     OS 


38  13 
38  00 
38  20 
37    06 


36    45         88    05 


,    WEATHER    BUREAU 
PALLIA    F.     HUNKLfl 
CORPS    OF    ENGINEERS 

'S    OF    ENGINEERS 
HUBERT    BURGHER 

CITY    OF    LONDON 
FED.    AVIATION    AGENCY 
CHARLES    F.    BRANHAM 
HAROLD    C,    FERGUSON 
LOUISVILLE    G.    *    E.    C< 

CORPS    OF    ENGINEERS 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
CORPS    OF    ENGINEERS 
BLAINE    HALONE 
WlLLARD    E.    FOSTER 


lYFIELD    ELEC*    I 
IRPS   OF    ENGINEEI 


MRS.    LELA   M.    HERRcLL 
CITY    OF    MIODLESUORO 

CITY    OF    MIDWAY 
DAVID    C.    BAILEY 
OVA   M.    LAWLER 
ALVIN    L.    BERTRAM 
INACTIVE       9/57 

FRED    CARTMILL 
CITY    OF    MT.    VERNON 
EDWARD    A.    RICHARDSON 
HURRAY    STATE    COLLEGE 
EARL    R.    MAODIX 


VIE 


LEE    NEiS. 


, CORPS  OF  ENGINEERS 

ivIRGIL  0.  CLARK 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CITY  OF  PAOUCAH 
JESSE  FAlRCHlLD 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

jFOLEY  PARTIN 

ALTON  M.  HARVILL 
; CORPS  OF  ENGINEERS 
[THOMAS  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 


1050   6P'  6P 


,WM.  B.  PORTER 

I TVA-6e3 

I  LAWRENCE  ROGERS 

I  SISTER  MARY  B.  BUTZ 

I  JOHN  B.  BAUER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 
FORREST  C.  WiLLlS 
; NOBLE  ALLEN 
' PAUL  0.  TOMPKINS 

I TVA-709 

i  MRS.  WILLIE  S>  RATTA 

;OVIO  K.  HAGflUOER 

F.  W.  SIMPSON 
, CORPS  OF  ENGINEERS 


WM.    H.    GOATlEY 

MRS    GLADYS    M.    GR 1 FF I 

CHAS.    H.    HC    HURTREY 

R.    C.    DEDMAN 

MRS.    KATHRYN    B.     CARR 

STANLEY    HURD 

TVA-680 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EDWARD  B.  STEVENS 
,  OF  ENGINEERS 


MRS. 


RIO 


I  6A, 

a'  oa. 


MRS.  ELIZABETH  BROWN 
ESTIL  M.  MEADOWS 
HEMIY  MORTHCUTT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


JUNE  1959 
Volume  LIV     No.  6 


ASHEVILLE:  19S9 


KENTUCKY  -  JUNE  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   100°  on  the  29th  at  Louisville  WB  AP 
Lowest  Temperature:   40°  on  the  19+  at  Blaine 


Greatest  Total  Precipitation:   6.24  inches  at  Delphia  1  E 

Least  Total  Precipitation:   0.39  inch  at  Gest  Lock  3 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.50  inches  on  the  2nd  at  Delphia  1  E 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Tamp»ia)ur« 


WCSTERN 

ICAVER    DAM 
UNTOm    ? 

'ORPS    FERRY    DAM    iO 
30LDEN    POND    8    N 
iKECNVILLE    2    W 

«NDFRSON    *    SW 
ilCI^MAN    1    E 
^OPMNSVILLE 
LOVELACEVULE 
IW0I50NV1LLE    1    SE 

NAYFIELO 

*JRRAY 

DWENSBORO    2    W 

^AOUCAH    FAA    AIRPOPT 

PADUCAH 

PRINCETON 
HUSSELLVILLE 


CENTRAL 

ANCHORAGE 

SARDSrOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CLERWONT  1  SSE 
EL12ABETHT0WN 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 
SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  4 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  S3 
MOUNT  STERLING 
RICHMOND 
SHELBTVILLE  2  W 
MILLIAMSTOWN  5  W5W 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BLAINE 

OEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON    FAA    AIRPORT 

MANCHESTER    ♦    SE 

MIDOLESBORO 

MONT  I CELLO 

MOUNT  VERNON 


AM 
AM 


d  ? 


69.7 

B».S 
85.5 
86.1 
6«.2 

8A.6 
86.8 
8*.  3 
80.9 
84.6 

89.3 
8».7 
85.7 
84.9 
86.9 

86.2 
89.7 


83.3 
89.2 
83.8 
89.3 
89.3 


83.8 
89.1 
87.3 
84.5 
82.6 

84.6 
84.6 
84.5 


84.8 
89.0 
83.3 
85.1 
83.6 

84.8 
85. OM 
84.6 
84.2 
83.2 

83.1 
83.5 
83.3 
84.3 
82.6 


84.2 
86. 7M 
83.3 
83.0 
84.9 

83.0 
89.2 


84.9 
82.4 
86.1 
85.2 
84.2 

83.6 


64.7 
99.8 
62.4 

62.7 
62.9 
62.3 
62.9 
61.9 

63.7 
63.9 
63.5 
64.0 
63.3 

61.4 
60.8 


99.9 
60.6 
99.4 
61.6 
61.2 

59.3 
58.4 
60.2 
99.2 
61.4 

62.2 
65.9 
64.4 
97.5 
62.5 

60.8 
60.3 
56.0 


73.2 

72.9 
74.9 
73.0 
73.3 

73.7 
74.9 
73.3 
73.9 
73.3 

74.9 
74.3 
74.6 
74.3 

79.1 

73.8 
73.3 


71.6 
72.9 
71.6 
73.9 
73.3 

73.6 

71.4 
71.6 
71.7 
73.8 

73.0 
77.3 
79.9 
71.0 
72.6 

72.7 
72.5 

70.3 


61.1 
58. 3M 
58.3 
59.9 
62.2 

57.8 
59.9 
59.1 
61.5 
99.0 


60.4 
58. 5M 
57.4 
54.3 
94.2 

57.5 
96.1 


54.9 
99.4 
97.5 
57.0 
59.1 

98.3 


60.1 

72.5 

60.3 

72.7 

61.9 

72.6 

97.2 

71.2 

60.5 

72.1 

2.3 
2.9 


1.9 

,7 


1.9 
2.3 


73.0 
71. 7M 
71.5 
72.1 
72.7 

70.9 
71.7 
71.2 
72.9 
70.8 

71.9 


72.3 
72. 6M 
70.4 
68.7 
69.4 

70.3 
70.7 


71.8 
71.1 
71.7 


2.8 

.7 

1.6 
1.7 
1.2 


2.1 
.3 


30* 

30+ 

30 

30 

30 

30  + 
30 
30 
30  + 
30 

30 
30 
30  + 
30  + 
30 

30 
29+ 


l\ 


0   0 
0   0 


SI 


9.20 
1.32 
3.93 
2.28 
3.13 

3.21 
2.12 
4.09 
3.32 
2.69 

2.73 
2.68 
2.74 
3.12 
2.86 

1.21 
2.12 


.97 
2.99 
4.39 
3.48 
2.19 

1.97 
2.05 
5.78 
2.45 
2.61 

3.18 

1.08 
1.11 
3.11 
2.44 


.26 


2.39 
1.63 

1.22 

2.99 

1.69 


1.82 
1.28 
9. 69 
2.96 
2.97 

.92 
3.11 
4.91 
1.86 
3.21 

2.78 

3.80 

2.09 

1. 

2. 

2.74 


1.71 
3.35 
3.00 
3.11 
1.54 

3.60 
3.99 
2.89 
2.89 
5.12 

1.63 
3.03 
1.94 
2.00 
2.90 

1.87 


2.98 
2.96 
1.81 


1.95 
1.00 


1.34 
.69 


3.02 
1.9S 


n 


2.12 

.90 
1.30 
1.42 

.84 

1.27 
1.23 
1.47 
2.00 
1.03 

.77 

.89 

.47 

2.07 

1.30 

.63 


2 

9 

24 

10 

22 

10 
24 
10 
10 
It 

10 
11 
12 
10 

10 

10 
2 


1.17 
2.65 
1.14 

.61 

.95 
1.61 

.74 
1.03 

1.10 
.40 
.61 

1.47 
.75 

1.25 
.92 
.61 


23 
24 
22 
24 
24 

24 

24 
1 

25 
2 


.70 

.62 

3.17 

1.00 

1.50 

.48 
1.97 
2.79 

.80 
1.00 

1.19 

1.99 

.89 

.79 

•  93 


.65 
1.62 
1.30 
1.65 

.68 

1.39 
2.34 
1.33 
1.30 
2.00 

.48 
1.36 

.70 
1.11 

.94 

.78 


29 
24 
22 
12 
25 

25 

23 

25 

2 

1 


2 

24 

25 

2 

2 

24 
26 
23 
26 
25 

12 
24 
25 
29 
26 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 


See  Reference   Notes   Following   Slation   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


KENTUCKY 
JUNE    1959 


Tern 

perature 

F 

tecip 

ilarion 

II 

u 

<  s 

1 
1 

III 

in 

1 

X 

1 

J 

1 

1 

No.  ol  Days 

1 

ra   t 

o 
1 
i5 

% 

Sno»,  Sleer 

No  ol  Da« 

SnHon 

Max 

Mm. 

J 

II 

1  g 

1 

1 

5 
o 

o 

1 

o 

5  5 

5  t 

li 

0  1 

PIKEVILLE 

B6.6M 

59. 8M 

73. 2M 

97 

30 

45 

18 

7 

9 

0 

0 

0 

3.44 

-     1.03 

1.78 

2 

.0 

0 

5 

2 

1 

SOMERSET    1    N 

82.6 

58.1 

70.4 

92 

30  + 

47 

15 

10 

3 

0 

0 

0 

4.39 

1.50 

24 

.0 

0 

6 

4 

2 

VANCESURG    DAM    32 

84.4 

59.7 

72.1 

92 

29  + 

48 

19+ 

5 

8 

0 

0 

0 

2.83 

-    1.42 

1.09 

23 

.0 

0 

4 

2 

1 

WEST    LIBERTY 

AM 

83.9 

56.2 

70.1 

94 

30 

42 

14 

26 

4 

0 

0 

0 

1.75 

.71 

2 

.0 

0 

5 

2 

0 

WILLIAMSBURG    2 

AM 

86.1 

58.0 

72.1 

-    2.4 

95 

30+ 

45 

15 

6 

6 

0 

0 

0 

3.02 

-       .73 

1.02 

25 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

71.0 

-    2.4 

2.82 

-    1.42 

.0 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

°  •s 

Station 

.1 

3a| 

1 

1    . 

§       1 

J 

M 

SK 

0. 

0, 
OH 

8 

? 

S 

S 
i 

1 

du 

cu^  a 

> 
< 

^1 

Q       J 

M 

S" 

m" 

■•  O 

S" 

sS 

3 

i 

i 

SI 

1 

^§1 

0.  a  • 

III 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

SW 

18 

7.3 

30++ 

WSW 

26 

77 

82 

50 

54 

2 

4 

2 

0 

1 

1 

10 

- 

6.1 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

sw 

13 

8.4 

- 

- 

- 

82 

83 

51 

58 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

- 

5.3 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

wsw 

11 

8.3 

36 

sw 

26 

79 

82 

49 

51 

2 

5 

2 

1 

0 

0 

10 

65 

5.2 

See   Reference   Notes   Following   Station   Index 
-   64   - 


DAILY  PRECIPITATION 


AP(X     ;    NC 

ASMtANP    0AM    ;« 
tA«tlOtl«VlLl.r 


ICAv: 


MM 


u*t  A  HATCH  wnmc) 

KAINt 

•ONNieviLie 

•OAlNG    OftCeN 

•OWVINO    GMEEN    SUSSTA 
tOWV  INu   QI*(IH    rAA    AP 

MCNT    PAM    S6 
•KOWNSVILLC    LOCK    « 
tUnOlNC     i    HE 
•umiE  SVICLE 

cadi:  lock  e 

CALK»UN    LOt.H    ? 
CAHP«ELLSVILL[ 
CANETVILLE 
CA»«OLLTOH    tOCK     1 
a.AY    CITY     1     WNW 

CUCKNOUT     I     SSC 

COW 

COLLEGE    HILL    LOCK    11 

COVINGTON    KS    AIRPORT         R 

OJMeERLAND    FALLS    ST    PK. 

CYNTHIAIU 
CYNTHIAHA    2 
DAMVULE 
KLPNIA    1    E 
DCHEY    DAN 

01 X  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUf««OR 

eOOrviLLE  LOCK  F 

EDMONTOM 

CLlZAeCTMTOWK 
ELKHORN  CITY 
ELKTOM  2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMING S8URG 
FLEMlNGSeURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  ♦ 

FRANKLIN  1  E 

FREEBURN  2  SM 

GAMALIEL 

eEORGETOWN  MATER  WORKS 

GCST  LOCK  3 

GLA5GM 
GLASGOW    WKAV 
GLENOALE    1    E 
GOLDEN    POMO    6    N 
GRANT    DAM    38 

GRAYSON    1    SC 
GREENSSLfftG 

GREENSBURG    HIMAY    61    BR 
GREENUP    DAM    30 
GREENVILLE    2    W 

HARTFORD    6    NH 
HAZARD    WATER    WORKS 
HEIDELBERG    LOCK    lA  R 

HENDERSON    4    SW 
HICKHAN    I    E 

HICKSVILLE 

HIGH    BRIDGE    LOCK   T 

HINOMAN    SETTLEMENT    SCH 

MOPKINSVILLE 

HYOCN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 

jeremiah 
keene  1  nme 

kentucky  dam 

la  grange  1   sw 

lancaster 

leitcmfielo 

i,e;cington  wb  airport       r 

libber  ty 

littte  hickman  lock  8 
lockpopt  lock  2 
london  faa  airport 

LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        B 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  A  SE 
MAYFIELD 

MATSVILLE  DAM  33 
NC  KEE 

MIODLESBORO 
MIDWAY 
HILLERSTOWN 
MOHTl CELLO 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERMON 

MUNFOROVILLE  I  H 

MURRAY 

OLNEY 

ONEIDA 


1.01 
9.1} 
!•«■ 
•  »T 


).70 

3>U 
1.S2 


1*1 
3*«l 


4.47 
2.4* 

4.06 


2.»T 
6«24 
S.«0 


2.09 
3.6T 
2.97 


5. 97 
4.91 
3.60 
3.53 


1.22 
4.53 

2.B2 
1.62 
*39 

5*51 

5.78 

3.47 

2.2 

3.3 

2.85 
2.45 
2.58 
3.53 


12 

0! 

77 

63 

61 

66 

6e 

52 

46 

04 

73 

11 

21 

•  ft4 

.OC 

.S2 

.0! 

.37 

,oa 

.11 

.59 

.32 

2 

.84 

IT 


Day  ol  month 
0       >0  I   >1  I  U  I  13  I   I4~[~i6'    '»7  "^'T^ 


.26 
.75 
.33 


.It      .0) 

.63       .62       .0* 


.21      .0> 

.33      .!• 


.11  .>2  T 

.89  .12  .30 

.05  .06  .72 

.11  .16 


.36      .31       .«« 
.03      .22 

.17      .07 


.15      .10      .07 

.12      .5* 

.60      .33      .05 


.13      .65 

.70      .14      .32 


.02  .23 
.02  .10 
.06      .02 


.03      .47 

.52      .13 

1.42      .08 

T         1.67 


.71      .12 

.16      .16      .16 


1.47      .60      .05 


T  .30      7 

.22  T 

.04  .19      .02 

2.00  .33 

.46  1.03 

.10  .56 

.77  .32      .25 


.22      .21 
.64      .65 
1.00    1.72 


W        10        U 


ijM'  I  u 


as    u    17 


•to       .44 
.11       .10 

.04 


12      iM 

1.32 
1.39      t 


••4    130    .ae 


.42      aOa    1.07 


•46      .30    1.31 


Se«   Beference  Hotes   Follovlng   Stmtlon    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

■a 

Day  oi  month 

S 

1  1  2  I  3 

4  1  5  I  6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1  18 

19  1  20  1  21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

ONEONTA  D*H  39 

z,n 

1.03   .16 

.06 

1*06 

•  03 

•  33 

•  18 

OWEHSBORO  !    M 

2.7* 

.10 

.40 

.35 

.47 

.17 

•  40 

.40 

•  45 

T 

0WENS80P0  0AM  46 

3.18 

.23 

.36 

.53 

.60 

.39 

.15 

•  80 

•  12 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

3.12 

T 

.48 

2.07 

.15 

T     T 

.34 

T 

•  08 

PADUCAH 

2.«6 

■f 

1.00 

1.30 

.23 

•  33 

PAINTSVILIE 

2.34 

.60   .19 

.29 

•  62 

•  25 

■  18 

■  23 

PUEVILLC 

3.** 

1.78 

.12 

.41 

T 

•  86 

•  27 

PIKEVILLE 

A.T3 

.37  1.00   .03 

.04 

T 

T 

.47 

•  03 

1.79 

•  49 

•  51 

PRINCETON 

1.21 

.12 

.29 

.63 

.02 

•  10 

•  05 

RAVENNA  LOCK  12 

1.99 

.26   .06 

.26 

.09 

T 

•  15 

•  85 

•  32 

RICHMOND 

2.09 

.85   .06 

.01 

T 

.04 

T 

.56 

•  01 

•  16 

■  33 

•  07 

ROCHESTER  LOCK  3 

2.93 

.10 

.22 

.22 

.05 

.94 

•  45 

•  95 

RUSSELLVILLE 

2.12 

.75 

.18 

.18 

.17 

.19 

.01 

.01 

.56 

RUSSELLVILLE  SOBSTA 

1.66 

.73 

.10 

.14 

.19 

.20 

.07 

.23 

T 

■  02 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

2.AA 

.51 

.22 

.05 

.59 

.27 

.75 

•  05 

SALVISA  LOCK  6 

1.67 

.34   .06 

.02 

.01 

.23 

.07 

.41 

•  16 

.09 

.28 

SALTERSVILLE  2  SE 

3.3A 

.59   .06 

.71 

1.54 

•  02 

.18 

•  24 

SCOTTSVILLE 

3.26 

1.25 

.07 

.10 

.63 

1.21 

SEBREE 

A.6S 

.66 

1.17 

.30 

.58   .46 

.33 

1.15 

SHAWNEE  STEAM  Pt.ANT 

3.10 

.05 

.47 

1.39 

.16 

.29 

.25 

•  39 

•  10 

SHELBTVILLE  2  ■ 

l.»7 

.11 

.12 

T 

.11 

.22 

•  75 

•  13 

•  03 

SHEPHEROSVILLE 

2.0* 

.40 

.02 

.27 

.09 

.05 

l.OO 

•  21 

SOMERSET  1  N 

A.39 

.02   .27 

.01   .02 

T 

.58 

1.07 

T 

1^60 

•  19 

•  63 

SPRINGFIELD 

2.93 

1.10 

.67 

■  15 

•  66 

•  35 

STEARNS 

2.46 

.16   .30   .15 

.18 

.14 

.06 

•  60 

•  37 

.50 

SUMMER  SHADE 

2.47 

.30 

.92 

.06 

.20 

•  80 

•  19 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.09 

.37 

1.50 

.29 

•  18 

•  55 

.20 

TAYLORSVILLE 

l.Sl 

.35 

.14 

.13 

.06 

•  72 

•  41 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

3.06 

.2* 

.20 

1.66 

.68 

•  22 

.06 

TYRONE  LOCK  5 

4.79 

1.86   .06 

.50 

.43 

.27 

.15 

T 

.39 

.47 

•  66 

UNIONTOWN  DAM  49 

2.33 

.03 

.20 

.96 

.02 

T     .08 

•  71 

.13 

•  40 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

1.96 

.87   .08 

.30 

T 

T 

T 

.32 

•  14 

.23 

.02 

T 

VAN6UREN 

RECORD  MISSING 

VANCEBURG  DAM  32 

2. S3 

.27   .05 

.06 

T    1.09 

•  49 

.87 

WAYNE S8URG  7  NE 

2.69 

.09   .08 

.49 

.06 

.19 

.07 

•  20 

.88 

•  40 

•  23 

WEST  LIBERTY 

1.75 

.71 

.10 

.05 

•  52 

.04 

•  21 

•  12 

WILLIAMSBURG  2 

3.02 

.34   .76   .02 

.35 

.09 

.08 

•  12 

1.02 

•  24 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

2.47 

.53   T 

T 

T 

.29 

T 

.93 

•  40 

T 

T 

•  32 

WILLOW  LOCK  13 

1.98 

.02 

•  17 

.38 

•  99 

•  42 

WOLF  CREEK  OAM 

l.Sl 

.06   .09   .01 

T 

.02 

.13 

.11 

•  05 

.43 

•  61 

WOODBURY  LOCK  A 

4.58 

.10 

.64 

.11 

.08 

.05 

2»74 

•  09 

.34 

•  43 

• 
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•ODISON  DAM  *S 
APOI.PHUS  1  N 

AlBANT 

ALltH 

ANCHORAGE 

APtX  2  NC 

ASMLANO  DAM  79 

BAKBOURVILLC 

SAROSTOWK  S  J  PREP  SCH 

aAXTER 

•CAVER  DAM 
SFNHAM 
BtXIPN  2 
BERCA  COLLEGE 
BCREA  NATER  WORKS 

BLAINE 
BOIMIEVIILE 
BOMLING  GREEN 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 
BRENT  DAM  36 

BROWNSVILLE  LOCK  6 
BURDINE  2  NE 
BURKESVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CALHOUN  LOCK  2 

CAMPBELLSVILLE 

CANETVILLE 

C08B 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  we  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CTNTHIANA 

CTNTHIANA  2 

DANVILLE 

DELPHIA  1  E 

DEWEY  0AM 

DIX  DAM 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

OUNMOR 

EOOrVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
ELKHORN  CITY 
ELK  TON  2    S 
FALMOUTH 

FARMERS 
FLEMINGSBURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 
FREEBURN 
FRENCHBURG 
GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 

GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  36 
GRAYSON 
GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAT  61  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  *  SW 
HICKMAN  1  E 
HIGH  BRIDGE  LOCK  7 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

HYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  NNE 

LA  GRANGE  1  SWW 

LANCASTER 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  FAA  AP 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July 


AugtLiI 


Saplcmbai    Oolob*i 


1.1 


1.1 

uo 


2<e 

2>0 


7.0 
6.0 
7.0 


3.6 

T 


2.0 
AiS 
3.3 
5.5 

7.0 


2.0 
1.0 


4.5 
5.0 


1.5 
9.0 


1.0 
4.0 
9.0 


1.0 
6.0 
5.5 

5.2 

5.0 


1.0 
i.O 


.9 

5.0 


1.0 
2.6 


T 


4.0 
4.5 


4.0 
1.0 


5. a 

3.3 


2.6 
2.0 


I'vhiuAiy 


2.0 
1.0 


1.0 
1.0 


3.5 

4.0 


A|iill 


1.5 
1.0 
1.4 


1.7 
1.0 


2.6 
2.0 


1.7 
3.0 


3.0 
1.0 


5.0 
2.5 


7.0 
4.0 
2.0 


4.3 
2.7 
2.0 


3.3 
1.5 

3.3 
5.0 
1.5 


3.0 
.5 


T 
1.1 


1.0 

T 
2.0 


T 
2.0 


T 
4.0 


1.5 
1.0 


2.0 
1.0 


May 


ToUl 


5.5 

4.0 


11.7 
16.6 


5.9 
14.7 


11.6 
11.6 


10.2 
9.7 
12.0 

2.0 

7.5 


5.0 
10.0 


7.6 
5.7 
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MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MAYFIELD 
MAYSVILLE  0AM  33 

MCKEE 

MIDOLESBORO 

MIDWAY 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFOROVILLE  1  N 
MURRAY 
OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 
OWENSBORO  2  w 
OWENSBORO  DAM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PUEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA    LOCK    12 

RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SEBREE 
SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 
SUMMER  SHADE 

TAYLORSVILLE 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Seasonof  1958  -   1959 


July 


August 


September 


10.5 
4.5 


4.0 
liO 


3.0 
6.0 


1.0 
7.5 


3.5 

T 
6.5 


5.0 

2.0 
1.4 


December 


1.3 
2.0 


January 


2.0 
3.0 
1.0 


3.0 
2.0 


1.0 

T 


3.0 
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1.5 


3.3 
1.0 


3.9 
4.5 
1.6 


1.5 
2.6 
4.0 
1.0 


February 


1.5 
1.7 


2.0 
3.0 
6.6 
2.0 
4.0 


1.0 
3.5 


March 


2.0 
1.0 


1.0 
1.5 


1.0 
.5 


April 


May 


4.7 
4.1 


6.1 

6.0 

5.0 
4.5 
5.6 


17.2 
18.5 
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DAILY  TEMPERATURES 
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89.1 

41.1 

81.0 
9*. 3 

89.3 

99.7 

•4.8 
40.1 

•4.9 

94.2 

81.8 
99.4 

89.3 

41.4 

89.3 

41.2 

•9.0 
40.3 

•7.8 
99.3 

•  1.3 

41.9 

•5.1 

57.2 

•3.4 
40.9 

•3.0 
97.5 

•4.^ 

41.1 

•4.3 
9^.4 

•9.0 
94.3 

•5.2 
54.1 

84.4 
58.3 

86.6 
44.2 

•4.2 
59.9 

83.0 
40.2 

•4.1 
99. • 


84.2 
59.2 


84.2 
62.4 


84.5 
58.0 


•4.6 
42.7 


84. S 
62.9 


84.3 
62.3 


84. S 
54.9 


•3.8 
62.2 


See  Reierence  Noles  Following  Station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CONTINUED 

r 

KENTUCKY 
JUNE  1959 

Day  Of  Month                                               | 

< 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

^ 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

83 
69 

74 
9» 

74 
54 

78 
59 

80 
60 

83 
99 

89 

61 

88 

64 

84 
69 

83 

66 

85 

69 

98 
69 

81 
99 

76 
48 

79 
98 

83 
57 

75 
55 

76 
52 

79 
52 

84 
57 

88 
63 

83 
66 

84 
68 

77 
57 

67 
71 

88 
71 

91 

70 

92 
70 

93 

72 

96 
72 

83.2 
52.2 

LONDON  FAA  AIR«>ORT 

MAX 
MIN 

45 

75 
62 

74 
56 

78 
52 

80 
55 

81 
59 

89 
59 

89 
58 

93 
58 

84 
61 

85 
65 

82 
64 

83 

60 

73 
49 

80 
49 

81 

50 

74 
58 

74 
60 

77 
49 

84 
60 

87 
66 

87 
59 

84 
67 

76 
68 

83 
59 

89 
55 

90 
67 

91 
66 

92 
68 

93 
69 

82.4 
59.4 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

»9 
71 

84 
63 

80 
58 

85 
58 

84 
54 

87 
59 

90 

60 

93 
69 

95 
67 

87 
70 

86 
69 

92 

70 

89 

70 

79 
52 

85 

60 

90 
60 

89 
59 

90 
57 

84 
68 

88 
69 

92 
66 

89 

71 

92 
70 

86 

70 

92 

73 

91 

74 

94 
72 

95 

75 

96 
75 

99 

76 

89.1 
55.5 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 

MIN 

«7 
70 

75 
64 

79 
57 

82 
54 

85 
62 

87 
60 

91 
61 

93 
«6 

91 

67 

84 
69 

85 

69 

94 

69 

81 
98 

79 
52 

85 
54 

88 
58 

82 
59 

79 
56 

82 
63 

87 
66 

93 
62 

86 

71 

88 
71 

81 
71 

91 
74 

90 
74 

95 

71 

99 
76 

100 
73 

99 
74 

87.3 
54.4 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

84 
6* 

77 
62 

80 
56 

80 

57 

81 
57 

83 
54 

97 
60 

88 
64 

78 
67 

78 
67 

85 
68 

86 

68 

83 
66 

76 
52 

81 

51 

89 
54 

88 
62 

81 
66 

80 
61 

86 
64 

87 
59 

88 
67 

85 

67 

82 
72 

88 
71 

89 

70 

91 
70 

93 
73 

96 
68 

96 

71 

84.9 
52.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

83 
6A 

76 
62 

77 
57 

79 
51 

78 
58 

83 
55 

85 
58 

88 
60 

85 
62 

81 

65 

84 
69 

89 
66 

87 
68 

76 
49 

82 
49 

85 
53 

85 
61 

81 
54 

80 
54 

87 
53 

86 

60 

86 
66 

86 
57 

83 
70 

88 
71 

89 
73 

90 
59 

91 
75 

92 
59 

97 

70 

84.6 
51.9 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

82 

76 
61 

78 
53 

80 
46 

80 
5» 

85 
56 

87 
55 

86 
57 

85 
57 

82 
62 

80 
67 

88 
63 

84 
67 

77 
46 

83 
46 

85 
49 

83 
54 

80 
46 

80 
46 

86 
47 

88 
64 

87 
60 

88 
63 

80 
64 

88 
65 

90 
56 

92 
54 

91 
67 

92 
57 

93 
54 

84.5 
67.5 

MANCHESTER  ♦  SE 

MAX 
MIN 

85 
6* 

79 
67 

78 
58 

82 

50 

85 

55 

85 

59 

88 
57 

90 
55 

88 
53 

90 
59 

99 
59 

89 

62 

87 
64 

79 
44 

85 
45 

83 
47 

79 
52 

77 
43 

79 
46 

85 

47 

91 

63 

90 
55 

89 
64 

79 
56 

87 
69 

91 
54 

93 
55 

95 
66 

95 
68 

96 
69 

85.1 
57.5 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

82 
67 

79 
61 

80 
56 

81 
52 

82 
60 

84 
58 

89 
61 

87 
64 

82 

67 

80 
66 

79 
67 

89 
67 

85 

67 

79 
52 

85 
92 

90 
57 

91 
63 

81 
57 

81 
61 

86 
64 

88 
61 

90 
71 

85 
67 

80 
71 

86 

71 

88 
72 

90 
73 

92 

74 

95 

70 

96 

73 

86.3 
53.7 

MAYSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

88 
63 

85 
60 

73 
52 

79 
50 

80 
52 

82 
54 

95 

56 

86 
58 

89 
60 

87 
61 

87 
62 

86 
69 

86 
69 

78 

44 

75 
47 

75 
49 

81 
47 

72 
47 

73 
45 

80 
46 

86 
50 

90 
63 

86 
66 

80 
65 

60 
59 

85 
55 

86 
67 

91 
58 

91 
69 

94 
70 

83.1 
57.8 

MIDOLESBORO 

MAX 
MIN 

83 

67 

81 
68 

78 
58 

82 

50 

92 
54 

83 
56 

87 

57 

87 
56 

85 

53 

87 
56 

87 
59 

84 
62 

86 
64 

79 
47 

82 
42 

83 
44 

81 

50 

78 

44 

79 
44 

84 
47 

89 
52 

88 

54 

89 
59 

86 
55 

84 
59 

90 
65 

91 
65 

94 
57 

94 
56 

94 
68 

85.2 
57.0 

MONT  I  CELLO 

MAX 
MIN 

82 
65 

75 
66 

77 
58 

81 
48 

82 

57 

83 
58 

85 
56 

86 
59 

95 

61 

86 
59 

85 
67 

89 
66 

85 

64 

76 
47 

82 
46 

84 
48 

82 
53 

78 
48 

80 
46 

85 
48 

88 
55 

88 
60 

88 
63 

82 
68 

84 
70 

89 
57 

89 
66 

91 
57 

92 
69 

92 
68 

84.2 
59.1 

MOUNT  STERLING 

MAX 
MIN 

85 

65 

73 
58 

73 
53 

79 
51 

81 
57 

83 
54 

85 
58 

87 
«1 

86 
61 

86 
63 

83 
49 

86 

67 

85 
67 

74 

47 

78 
S3 

82 
52 

78 
52 

73 
49 

78 
48 

85 
53 

88 

61 

85 
63 

82 

67 

78 
65 

86 
58 

88 
56 

90 
68 

96 
68 

98 
70 

93 
58 

83.6 
59.9 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

8A 
60 

76 
61 

75 
55 

80 
47 

81 
54 

82 

58 

85 
52 

87 
60 

83 
56 

84 
60 

82 

67 

82 
66 

85 
64 

77 
48 

82 

48 

62 
48 

79 
52 

75 
44 

78 

44 

84 
47 

89 
54 

87 

60 

85 
66 

76 
65 

86 
69 

90 
67 

92 
68 

93 
57 

94 
70 

94 
72 

83.5 
68.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

8* 
68 

78 
64 

78 
58 

79 
53 

80 
60 

83 
57 

87 
60 

86 
64 

79 
68 

81 
68 

82 
87 

88 
67 

87 
63 

78 
54 

84 
52 

87 
57 

88 
63 

78 
67 

79 
58 

87 
55 

87 
62 

90 
69 

85 
69 

79 

70 

87 
71 

90 
73 

89 
73 

92 
74 

94 
70 

95 
74 

84.7 
53.9 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

86 
67 

78 
60 

81 
56 

83 
54 

82 

59 

87 

57 

89 
61 

89 
63 

80 
65 

80 
66 

84 

70 

89 
68 

81 
66 

79 
93 

84 
53 

89 
58 

65 
64 

81 
58 

84 
59 

88 
56 

89 
62 

86 
69 

87 
68 

82 
68 

88 

70 

88 
73 

91 
59 

94 

73 

93 
69 

94 
70 

85.7 
63.5 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
66 

76 

60 

79 
57 

82 
52 

80 
61 

82 

56 

88 

60 

89 
65 

76 
69 

78 
67 

84 
69 

87 
69 

82 
60 

78 
93 

86 
51 

89 
56 

87 
63 

78 
58 

80 
61 

86 
58 

86 
64 

87 
71 

87 
67 

82 
72 

87 
71 

88 
72 

91 
73 

93 
74 

94 
72 

94 
76 

84.6 
64.0 

PAOUCAH 

MAX 
MIN 

87 
66 

79 
62 

82 
55 

82 
52 

81 
59 

95 

55 

89 

59 

90 
64 

86 
68 

78 
67 

89 
68 

90 
68 

8! 
66 

78 
51 

85 
52 

90 
55 

90 
61 

81 
57 

82 

60 

90 
55 

89 
61 

89 
68 

89 
69 

85 
72 

90 

70 

90 
73 

91 

71 

95 

70 

96 
69 

97 
73 

86.9 
63.3 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

88 
65 

85 
59 

81 
55 

85 
58 

98 
60 

90 
58 

91 

60 

89 

59 

87 
62 

91 
9« 

85 
63 

88   78 
64   4< 

82 
46 

78 
55 

78 

51 

78 

45 

80 
60 

86 
51 

91 
60 

88 
61 

80 
58 

82 
58 

89 
59 

91 
69 

96 
59 

95 
66 

96 

70 

97 
70 

85.6 
59.8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

85 
6* 

79 
61 

82 
52 

80 
51 

83 
58 

85 
56 

87 
60 

87 
60 

82 

61 

81 

63 

83   90 
69   66 

83   75 
64   53 

85 
51 

90 
54 

87 
60 

80 
58 

81 
57 

88 
53 

88 
57 

88 
66 

88 
67 

84 
71 

90 
59 

89 
70 

93 
57 

95 
71 

96 
66 

98 
69 

86.2 
61.4 

R I CHMONO 

MAX 
MIN 

8A 
6t 

8! 
6! 

73 
53 

7! 
4^ 

85 
51 

92 
54 

8! 
53 

87 
58 

87 

58 

82 
6! 

83   85 
66   66 

89   84   76 
69   46   51 

80 
60 

80 
50 

77 
49 

76 
48 

78 
50 

86 
58 

89 

60 

86 
67 

83 
55 

77 
59 

85 

70 

88 
67 

90 
57 

91 
59 

93 
68 

83.3 
59.1 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

87 
6! 

79 
62 

79 

57 

9C 
5« 

81 
50 

83 

57 

88 
5B 

88 
61 

80 
64 

82 
6" 

83   89 
67   68 

84   84   82 
68   49   48 

86 

50 

85 
67 

60 
51 

80 
51 

87 
60 

89 
66 

90 
64 

90 
66 

82 
69 

89 
69 

91 
70 

93 
71 

94 
73 

94 

70 

93 
65 

85.7 
50.8 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

80   8*   76 
65   60   56 

75   7? 
53   61 

82 
62 

82   85   89 

61   62   63 

84   83   80 
69   69   65 

85   79   76 
67   52   51 

79 
53 

86 

60 

80 
53 

76 
52 

79 
52 

82 
59 

86 
56 

84 
67 

84 
58 

76 
58 

86 

70 

87 
69 

9C 
72 

9<i 
75 

92 
73 

82.5 
52.6 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

83   77   77 
6A   6*   57 

90   77   82 
50   59   56 

89   97   81 
59   6»   62 

83   82   88 
66   69   65 

85   90   83 
68   51   48 

86 
51 

84 
56 

80 
60 

79 
51 

85 
49 

88 
66 

88 
63 

87 
66 

78 
68 

88   91 
58   58 

92 
58 

94   9« 
59   71 

94 
68 

84.5 
50.8 

SHEL8YVILLE  2  W 

MAX 
MIN 

84   79   76 
66   61   54 

79   80   82 
52   59   56 

89   87   85 
60   6>   63 

85   84   87 
66   66   68 

84   76   81 
67   49   91 

83 
54 

84 
53 

76 
52 

80 
60 

85 
52 

89 
61 

87 
69 

84 

67 

79 
55 

81 
7i 

87 
59 

92 

70 

92   95   96 

59   70   59 

84.3 
61.5 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

82   73   72 
62   64   56 

80   81   83 
49   54   58 

85   87   84 
52   57   57 

80   84   89 
61   68   65 

84   74   80 
64   50   47 

81 
48 

77 
64 

75 
49 

77 
48 

83 
48 

87 

54 

86 
59 

87 
58 

77 
56 

82   86 
69   55 

88 
53 

91   92   92 
54   57   57 

82.5 
68.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

82   72   75 
64   65   57 

80   78   82 
49   58   57 

87   89   88 
58   60   60 

83   81   88 

67   70   68 

85   77   84 
66   51   48 

86 
51 

83 
56 

78 
49 

79 
63 

85 
50 

90 
67 

89 

61 

90 
53 

76 
58 

87   9C 
68   65 

92 
55 

94   96   95 
67   58   68 

84.6 
60.3 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 
MIN 

86   71   75 
64   58   54 

82   85   86 
51   54   56 

89   92   89 

56   60   59 

90   82   75 
61   «6   65 

75   86   90 
68   51   50 

78 
48 

80 
50 

76 
48 

79 
48 

85 
61 

91 
60 

88 
61 

82 
54 

84 
57 

89   92   90 
70   75   58 

92   92   91 
58   59   70 

84.4 
59.7 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

85   86   70 
63   65   53 

75   81 
50   51 

82 
53 

85   86   89 
54   55   56 

85   88   88 

97   59   64 

88   84   77 
69   42   45 

80 
49 

82 
45 

•  74 

43 

75 
43 

80 
46 

86 
64 

90 
54 

88 
65 

80 
66 

81   88   88 
57   52   63 

93   93   94 
53   56   56 

83.9 
55.2 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

83   82   78 
65   66   60 

80   85   85 
51   53   56 

89   88   88 
58   58   56 

86   89   86 
61   63   64 

83   86   78 
64   50   45 

67 
48 

86 
60 

82 
46 

80 
46 

81 
48 

87 
52 

92 

57 

90 
62 

89 
66 

88   87   93 
54   55   52 

96   96   95 
57   68   68 

86.1 
68.0 

willtam<;town  %   wsw 

MAX 
MIN 

87   84   72 
60   58   53 

76   80   85 
50   52   56 

86   89   90 
57   60   63 

87   83   84 

64   69   67 

85   76   75 
69   45   48 

77 
52 

81 

50 

73 
50 

73 
49 

77 
49 

64 
55 

87 
68 

83 
64 

82 
69 

79   85   88 
57   59   59 

91   90   93 

70   71   70 

82.6 
69.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

84   85   73 
63   64   56 

77   82   82 
48   48   54 

81   88   87 
56   56   55 

87   84   81 
57   62   60 

85   86   77 
60   52   44 

82 
47 

85 

60 

83 

45 

78 
47 

81 

47 

86 
62 

89 
56 

89 
57 

90 
61 

79   84   90 
66   52   54 

91   94   94 
62   66   56 

84.6 
56.0 

See  Reterence  Notes  Follovnng  Station   Indsx 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


S«aiion  ol 

wt  - 

195' 

KCNTUCKY 

UmglOTm 

Slallon 

July 

AugUBl 

S«ptDnib«r 

Oclolwi 

Novtitnlxir 

D«c»ntb«l 

Januaiy 

K«bru«iy 

Maich 

Apill 

May 

Jun> 

Tolal 

mm*nM 
luly  Ju/w 

«NCM0I1»6E 

ASHLANO  PAX  7» 

BARBOLIRVILLt 

BABOSIOWN  S  J  PKll"  SCM 

KAXIIR 

0 
0 
0 
0 
0 

> 

2 

0 

1 

0 

*1 
A2 

2k 

27 

1(1 

2»1 

227 
275 
2  96 

i*» 

410 
4(4 
469 
534 

1090 
1016 
929 

1033 

lOJl 
9»« 
88* 

9*6 

1008 

760 
677 
629 
710 
717 

686 
612 

601 
726 

276 
2*5 
260 
221 
1>1 

62 
60 
41 
53 
57 

5 

14 

7 
4 
10 

*T(2 
*387 

*759 

BfAVfn  PAH 
EU  NHAM 
BENTON  r 
BEREA  COLLEGE 
BLAINE 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 

1 

1 

21 

J.7 
(0 

2»6 
314 
263 
2J3 

115 

481 
5  36 
473 
462 
564 

1016 
1014 
954 
984 

1078 

9«» 
10*9 
940 
923 
970 

703 
7*6 
715 
65* 
702 

570 
769 
521 
578 
689 

218 
315 

219 

290 

»2 
64 
36 
55 
62 

1 

14 

2 

9 

29 

*2»6 
*flO 

*173 
*755 

BONNlfVILLf 
BOWLING  (.KEEN  FAA  AP 
CAMP8ELLSV1LLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSt 

0 
0 
0 
0 
0 

( 

0 
0 

<• 

1 

28 
25 
17 
50 
33 

2  86 

242 

2  90 
2»6 

512 
492 
471 
517 
456 

1022 
1005 
950 
1083 
1022 

957 
960 
932 
1027 
972 

730 
718 
661 

720 
706 

6*9 
625 
594 
661 
606 

258 
2»* 
226 
256 
2*2 

50 
*7 
51 
58 
52 

8 

1 

1 

10 

0 

*503 
*369 
*126 
*676 
*3*6 

*27» 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
OANVILLE 
OfWEY  0AM 
OIX  DAM 

1 

0 
0 
0 
0 

2 
B 

1 

0 
0 

49 
76 
18 
3  9 
27 

282 
328 
266 
315 
251 

561 

602 
496 

51  7 
478 

1171 
1217 
1104 
1081 
1019 

1102 
1097 
1035 
985 
951 

815 
836 
792 
756 
688 

736 
753 
697 
695 
626 

292 
331 
281 
33* 
229 

76 
65 
61 

70 
*9 

9 

21 
3 

20 
2 

5096 
533* 
*77* 
*S12 
*320 

ELUABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 
FOROS  FERRr  DAM  50 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
2 
2 
0 

33 

".0 
45 
51 
23 

297 
302 
316 
294 

205 

5J5 
565 
522 
552 

413 

1045 
U29 

1045 
1102 
999 

995 
1027 

962 
1040 

983 

744 
736 
687 
748 
713 

621 
680 
651 
684 
52! 

263 

287 
268 
285 
198 

49 
61 
50 
65 
34 

6 
10 
19 
17 

0 

*59* 

»840 
4569 
4840 
4089 

FRANKFORT  LOCK  « 
GLASGOW  WKAV 
GOLDEN  POND  e  N 
GRAYSON 
GRAYSON  1  SE 

0 
0 
0 
0 

3 

1 

2 
0 

1,6 
27 
30 

297 
263 
2  54 

547 
495 
466 

1146 
989 
993 

1057 
942 
958 

807 
684 
700 

746 
603 
536 

332 
2*6 
220 

6* 
51 
40 

7 
5 
2 

5054 
4306 
4200 

GREENSBURG 
GREENVILLE  2  W 
HEIDELBERG  LOCK  1* 
HENDERSON  U    SW 
HICKMAN  1  E 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
0 
3 
3 

28 
33 
32 
32 

17 

266 
242 
294 
227 
198 

497 
456 
504 
467 
429 

1058 
983 
1016 
1031 
969 

1001 
938 
965 
988 
959 

755 
683 
674 
724 
716 

686 
660 
648 
549 
605 

279 
216 
276 
213 
252 

56 
42 
42 
39 
32 

8 
0 
11 

2 
0 

4635 
*15* 
**«* 
*275 

*ieo 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELO 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
1 
0 
1 
0 

56 
22 
36 
35 
34 

346 
226 
319 
243 

247 

587 
481 
570 
491 
510 

1103 
1042 
1036 
1034 
1024 

1060 
973 
957 
979 
963 

761 
733 
668 

719 
701 

735 
612 
702 
600 
591 

309 
234 
276 
237 
216 

61 
40 
55 
47 
41 

0 
32 
2 

4 

4  364 
4660 
4388 
4321 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AP 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

39 
20 
15 
23 
31 

272 
274 
197 
229 
220 

538 
494 
463 
492 
454 

1082 
1023 

982 
1040 

945 

1043 
998 
944 

1001 
944 

766 

723 
685 
723 
705 

692 
697 
577 
62  7 
519 

2  84 
311 
183 
222 
202 

63 
67 
36 
51 
35 

5 
9 
0 
0 
1 

4786 
4606 
4082 
4*08 
4067 

*677 
4439 

MAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  «  SE 
MAYFIELD 
MAYSVILLE  DAM  33 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

6 
0 
1 
9 

32 

40 
23 
29 
73 

229 
244 
265 
196 

347 

441 
47S 
481 
416 
570 

989 
989 
987 
915 
1196 

961 
979 
901 
932 

1088 

692 
702 
633 
697 
832 

552 
613 
643 
502 
773 

198 
258 
235 
199 
336 

40 
63 
46 
33 
85 

2 
9 

10 
0 

29 

4137 
4371 
*22* 
3919 
5340 

MIOOLESBORO 
MONTICELLO 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

2 
4 
0 

26 

25 
39 
44 
18 

252 
273 
272 

336 
205 

466 
479 
504 
495 
429 

942 
966 

1050 
1021 
942 

867 
692 
964 
965 
913 

613 
653 
704 
692 
697 

592 
601 
636 
642 
626 

2  37 
257 
247 
269 
203 

37 
51 
63 
59 
31 

13 
8 
12 
12 
0 

4046 
4206 
4503 
4539 
396* 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

18 
35 
28 
14 
28 

238 
216 
217 
193 
236 

487 
479 
444 
444 
490 

1023 
1001 
968 
951 
993 

988 
967 
961 
878 
946 

709 
753 
691 
581 
719 

674 
565 
490 
56* 
560 

208 
2*1 
182 
196 
219 

38 
39 
29 
36 
39 

0 
0 
0 
7 
0 

*283 
*317 
*010 
3863 
4230 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
1 

2 
0 
1 

43 
29 

40 
25 
36 

290 
234 
296 
224 
252 

526 
471 
534 
431 
510 

1097 
973 

928 

1052 

1036 
932 

1039 
909 
998 

793 
693 
815 
657 
732 

716 
669 
70* 
573 
644 

308 
230 
301 
206 
267 

63 
44 
62 
48 
66 

12 
0 
3 
0 
3 

*887 
*176 

*001 
4551 

SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
3 
0 

37 
29 
56 
74 
24 

302 
281 
302 
375 
255 

523 
483 
520 
571 
476 

1021 
1000 
1105 
1156 
1003 

951 

955 

1005 

1084 

943 

691 
711 
713 
799 
681 

666 
621 
661 
744 
636 

281 
272 
262 
335 
266 

62 

58 
61 
62 
46 

10 
2 
5 

26 
6 

4537 
4*13 
*692 
5229 
*338 

WILLIAMSTOWN  i    WSW 
WOLF  CREEK  DAM 

0 
0 

6 
2 

63 
36 

313 
290 

574 
484 

1224 
1029 

1129 
961 

839 
732 

764 
727 

332 
328 

82 
64 

20 
10 

53*6 
*663 

See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KENTOCKY 
JUKE  1959 


Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

M 

DEWEY   DAM 

EVAP 
WIND 

.13 
2 

.15 
15 

.04 
31 

.09 

7 

.22 
3 

.21 

1 

.19 
3 

.19 
5 

3 

.19 
3 

.17 

1 

.18 
5 

.14 
28 

.29 
236 

.23 

38 

.20 
11 

.13 
3 

.24 
73 

.19 
35 

.21 
17 

.20 
25 

.22 
14 

.19 
98 

.06 

1 

.06 
35 

.18 
70 

.41 
10 

.01 
52 

.02 

59 

.49 
13 

B5.41 
897 

DIX  DAM 

EVAP 
WIND 

.14 
27 

.13 
24 

.10 
35 

.23 
22 

.25 
31 

.18 
28 

.12 

19 

.23 
32 

.27 
22 

.22 
13 

.11 

18 

.15 
32 

.21 

46 

.43 
83 

.21 
39 

.25 
36 

.28 
47 

.33 
50 

.27 
52 

.31 
26 

.26 
37 

.26 
29 

.14 
57 

.09 
5 

.04 
33 

.21 
57 

.23 

57 

.28 
23 

.22 
44 

.22 
40 

6.37 
1064 

IIADISOKVILLE  1    SE 

EVAP 

WIND 

.28 

18 

.30 

51 

.46 
66 

.56 
38 

.36 
31 

.14 
29 

.28 
36 

.24 
37 

.33 
47 

.01 
62 

.19 

67 

.18 
46 

.30 
46 

.27 
89 

.24 
52 

.29 
33 

.24 
24 

.38 
56 

.33 
48 

.28 
35 

.28 
27 

.25 
40 

.24 

46 

.19 
27 

.14 
62 

.25 
73 

.28 
50 

.46 
81 

.42 
53 

B8.45 
B1417 

WOLF  CREEK  DAU 

EVAP 
WIND 

.10 
17 

.19 
18 

.08 
10 

.13 
28 

.28 
14 

.13 
19 

.18 
22 

.24 
16 

.26 
14 

.18 
19 

.10 
24 

.12 
26 

.12 
17 

.33 
50 

.30 
45 

.17 
15 

.24 
20 

.32 
45 

.26 
39 

.28 
28 

.23 
20 

.23 
25 

.17 
9 

.19 
20 

.22 
17 

.31 
12 

.28 
21 

.21 
21 

.27 
23 

.26 
15 

6.38 
669 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DELAYED  DATA 


Tempetatufe 

Piecip 

ilation 

I! 
<  1 

S 

S, 
1 

Ifi 

± 

1 

i 

3 

Q 

I 
& 

No.  ol  Days 

1 

a,    % 
III 

1 

Snow,  Sleol 

No.  ol  Da>^ 

Stafion 

Max 

Min. 

J 

1  s 

1 

o 

o 

o 

1 

5  » 
II 

ll 

ll 

hi 

o 

§ 

MARCH   1959 
WILLIAMSBURG   2 

58.0 

30.5 

44.3 

-      «.3 

63 

26 

17 

18 

636 

0 

0 

22 

0 

3.53 

-   1.4A 

.95 

12 

0 

8 

2 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

,30 

.31 

JANUAB*    1959 

SEBSEE 

MARCH  1959 

.44 

.04 

.06 

.74 

.24 

1.28 

3.25 

.71 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WILLIAMSBURG   2 

.24 

.07 

.07 

.33 

.09 

.03 

.95 

.03 

.30 

.20 

.16 

.79 

.08 

.19 

3.53 

DAILY  TEMPERATURES 

Station 

Day  of  month 

i^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  1959 
WILLIAHSBDBG  2 

UAX 
UIN 

67 
35 

40 
25 

55 
25 

50 
27 

62 
28 

57 
30 

46 
27 

49 
21 

60 
27 

49 
37 

60 
30 

54 
29 

39 
28 

61 
31 

66 
50 

63 
22 

53 
24 

47 
17 

54 
21 

66 
31 

69 
43 

57 
24 

52 
22 

73 
28 

77 
37 

83 
42 

64 
49 

56 
27 

59 
29 

46 
38 

64 
40 

58.0 
30.5 

CORRECTIONS 
MONTH:   FEBRUARY  1959 


Cllmatologlcal  Data  Table: 
Summer  Shade 


Central  Division 


Dally  Precipitation  Table: 
Summer  Shade 


Monthly  total  should  be  4.81;  no.  days  .10 
or  more,  7. 

Average  precipitation  should  be  3.26,  depar- 
ture, -.44. 


Amount  on  28th  should  be  0;  monthly  total 
4.81. 


See  Reference  HoteB  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JUNK    l9ftW 


A        '        if  t°       V    - 


5  ill!  III?"    \     \ 

Uiii  ^Mt    ^  ^Ki 

•    ♦•♦■    l|5| 

•  **  ih\ 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
JUNE  1959 


1/3  > 

h4  r^^-   ^^ 


CCA    i 

1 . 1  s  \ 
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^^    r;-"\  Hi   \      si'    ^  '^ 
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i<>      si 
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o     I  S 
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li 


rill  flip    i     il^i 

ill!  *M     '  ^H' 


o  e  «-<^      J»  it 


:i"-i:vs- 


"VJ 


O  +> 
to  d 

MQ 
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STATION  INDEX 


STATION 


ADOIWN   0*H   »t 
AOMPmn    \    N 
ALtAMV   «   N 
AkLlN 
MCMOHAAC 

A»IM   I   NC 

AlHiANO   MM    It 
•MeOlillVKl.1 
MKOSTOWn   I   J  Mll»   SCN 
MITfH 

HAVtn   MN 

MMNAH 
MNTtM 

•INTON    I 
HMCA    COLLCOC 

Mm*    MAIt*    MONKS 
•LAINC 
lONnKVILLr 
•OMLINO  ftRECN 
•OtttlNO  MCCN   SURSIA 

lowLiNa  onccH  rAA  a» 

MCNT    MN   )k 
MOMNSVlLkC   LOCK   » 
•UROIHI    i   M 
aUKKI&VILLC 

CAOII    LOCK  f 
CALNOUH  i.OCK   1 
CANnCLLSVILLl 
CAHCTVIkLI 
CAMOLLTON   LOCK    1 


COUTfTY 


Mil   HICKIMIIM 
00«>  ALLIH 
00*>   CLIMTOH 

jirrfMON 


(«iai 


MUHLlNlfiK 

•OTD 

KNOM 


0«0*   WARRCN 
OtT*   CAMPaCLL 

10**  eoMONsoN 


CL*t    CIT' 
CLCIMtOHt 
CLINTON 
COSS 
COLLCOC    i 


:VNTN1ANA 

l»«fl; 

HARRISON 

CTNTHIANA    J 

1001  j 

HARRISON 

OANVlCte 

20*0  1 

BOYLE 

DAVELLA 

JOS) 

NARTIN 

>Et.PM(A    1    C 

31)1 

PERRY 

OCNA 

in9 

KNOTT 

OeWCY    DAN 

jieo 

FLOYD 

oil  OAN 

?2U 

MERCER 

DUNDEE    BARRETTS    FOBO    BR 

i)»a 

OHIO 

MNMOR 

MUHLENBERG 

DU» 

1391 

BRECKENRIDGE 

EOOrviLLE    LOCK    P 

J*AS 

eONONTOM 

2*69 

METCALFE 

CLIZABEThTOHN 

2510 

HARD  IN 

CLRMORN   CITY 

2528 

PIKE 

ELKTON   ;    S 

25*9 

TODO 

fALNOuTM 

2775 

PENDLETON 

2791 

ROWAN 

FLENlotGseuRO 

2903 

FLEMING 

FLCNINWeuRG    2 

2906 

FLEMING 

FOSO    LOCI    10 

2953 

NAD  I  SON 

rOROS    FERRY    DAN    50 

29*1 

CRITTENDEN 

rRftNKFOBT     LOCK     • 

3026 

FRANKLIN 

FRANKLIN     I     E 

)Q3« 

S I MPSON 

FR6E6UON    2    S¥ 

30*6 

PIKE 

FRENCH6UBC 

MENIFEE 

GAMALIEL 

3112 

MONROE 

GEORGE  TOWN   HATER   WORKS 

319* 

SCOTT 

GEST   LOCK    J 

3203 

HEMRY 

GLASGOW 

32*1 

BARREN 

GLASGOW    «AY 

32*6 

BARREN 

GLENDAlE    1    E 

3252 

HARDIN 

GOLDEN    POND    8    H 

3295 

TRIGG 

GRAYSON    1    SE 

GREENS8URG 

GREENSBuRG   hIHAT   61   BR 

greenup  dah  30 

greenville  2  h 
haleys  hill 
hartford  4  nw 

HAZARD 

HAZARD   WATER   WORKS 

HEIDELBERG   LOCK    1* 
HENDERSON   *    SH 
HERNOON 


3358;BOONE 
3392;CABTEfi 
J*30  GREEN 
3*35  IGREEN 
3**3    GREENUP 


OHIO 
PERRY 
PERRY 


1  3762  HENDERSON 
3798  CHRISTIAN 
'3816    FULION 


(    BRIDGE    LOCK 


LEMENT    SCM     !389' 


IHVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE     1    NNI 


iLA    GRANGE    1    SW 
I  LANCASTER 

LEITCMFIELO 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 


*13*    MARTIN 
«165    BRECKINRIDGE 
*196   BREATHITT 
*255 'lETCHER 


INGSTON 
OLDHAM 

GARRARD 
GRAYSON 


ST  Ot 

H  a? 
u  »i 

IT  *• 

I*  II 


»T  )i 

»T  IJ 

>•  01 

)T  2) 

»T  00 

II  0 


I*  ** 

IT  12 
IT  20 
IT  29 


17  33 
37  09 
37  *3 


37  33 

3T  57 
36  3B 

36  12 


Bl  14 

•I  n 
•I  It 

Bl  >« 

6*  92 

6*  IT 

■  B  10 


•A  11 
B>  10 
B9  9* 
B*  2* 
•*  26 

•6  2* 
•*  29 

•*  14 
62  19 


•  9  21 
6*  10 
B9  It 


OBttCRVATlON 

TlMr  WID 

TAtLD 


M  90    **  19;  lOTO 
SB  23    6*  IB 
IB  2)    6*  IT 


8*  16 

66  06 
6*  52 


B3  31    66B   *P 


691   TA   TA   7A  C 
6  TO   *P   TA   TA 


356   6P   6A 


OBSERVER 


0«fl  Of  INOINIIMl 

IDILL  M.  DIARIN4 
HRl. BARBARA  H.  COOL 
NANNU  AUXIIR 
•ARRIT 

IPCNCIR  HOWAf 
COMPk  or  ENOINCCRI 
UNION  COLLKOC 

JOItRH  PRCP*  ICHO( 

HOHtR  NOLAN 

C.  0*  YOUNG 

,  HMITCAKCR 
JAHCS  H.  MILLIR 
RADIO  STATION  ttCBL 
JAMCI  A.  GRO&SNAN 

Mil.  LAURA  B.GAeUARD 

ENOCH  HHCeLCR 
HAROLD  WALTERS 
JAMES  R*  tDWAROS 
IVA-6)« 

FID.  AVIATION  AGENCY 
CORPS  OF  CNGINCERS 
ELORIOOe  SKAGGS 
EDWIN  E<  JOHNSON 
HARvlN  M.  LEE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
COUPS  OF  ENGINEERS 
ALVA  MC  KINLEY 
G.  V.  COX  iR. 
CORPS  OF  CNGINeERS 

JOEL  W.  MOUNT Z 
BERNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
:S  BENNIE  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

WEATHER  BUREAU 
OEPT.  OF  CONS. 
MARSHALL  HlLt. 

CARDIHAL  DAIRY 
.  COLDIRON 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 
BALLARD  F.  WALKER.  JR 

TTIE  B.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 

JESSE  L.  HUFF 

N.  D.  GIVENS 

LENA  BLAIR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  E.  MORAN 

RADIO  STATION  WlEL 
EDMOND  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  SIAMPeR 


RS.  JEA 


LEMING 


630  I  7A   7A 


a7  37    362   6P   6P 


87  30    5*0 
83  23 

BZ  32 
86  17 
83  23 
82  56 
6*  38 


63B   AP   6P 


ISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
I    INACTIVE  11/56 
E.  GUY  DECKARO 
WILLIAM  F.6RAMBLETT 

'corps  of  ENGINEERS 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ALBERT  G.  SWANAGAN 
HOWARD  PICKETT 
LYNN  T.  BLAKEMAN 
CORP  OF  ENGINEERS 

C.  H.  LOVELL 
CLEATUS  E.  BRINKLEV 
DAVID  K.  CARSON 
H.  A.  BAILEY 
LEE  J.  HOGSTON 


ITED  FUEL  GAS   CO. 
FLOYD  G.  ROBBINS 
JAMES  0.  MALONEY 
H08ART  ISON 
HUGH  H.  BUFFIN 

TVA-379-A 
ALBERT  V.  HARDIN 
KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
CLYDE  STUElEATHER 
,  WEATHER  SUREAU 


STATION 


LlBIRfV 

TTLI   HICKMAN  LOCK   B 
LOCKfOttT    LOCK   2 
kOGLICK    t    S 
LONDON    I   « 

LONDON    FAA    AC 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologlst  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Divisions,  as  used  In  "Climatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation. 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  In  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C   Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
-  No  record  in  the  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index. 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
in  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office   Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Climatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KENTUCKY  -  JULY  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   99°  on  the  9th  at  Fords  Ferry  Dam  50 
Lowest  Temperature:   49°  on  the  3rd  at  Benton  2 

Greatest  Total  Precipitation:   9.07  inches  at  Bonnieville 

Least  Total  Precipitation:   1.51  inches  at  Hindman  Settlement  School 

and  Jackson 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.70  inches  on  the  24th  at  Millerstown 
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4.53 
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1.51 
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1.02 
1.00 
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1.57 
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1.05 
.83 

1.77 
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1.05 
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1,60 
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1.73 
1.26 

1.92 
2.37 
1.58 
1.49 
2,38 
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,87 
1.95 
1.92 
1.28 

1.31 


1.32 

.61 

.80 

1.08 

1.24 

1.60 

2.53 

.63 

.62 

.70 

1.15 
1.50 
.77 
1.60 
1.05 
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17 
24 
23 
24 
17 

24 
24 
1 
28 
23 
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24 

15 

24 

24 
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0  0 

0  0 
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0  0 

0  0 

0  0 

0  0 
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0  0 
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0  0 

0  0 
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,0  0 
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See   Refetence   Notes   Following   Slalion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
JULY  1959 
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WILLIAMSBURG    2 
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AH 
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0 

0 
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1.26 
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31 
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11 
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8.5 
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40 
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sw 

23 

1 
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82 
78 

82 
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83 

50 
51 
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58 
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56 
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2 
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3 
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1 
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0 

1 

0 

1 
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5.9 

See   Reference   Notes  Following   Station   lnde« 
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DAILY  PRECIPITATION 


Siotton 


ANrMORAOr 


ASMIANP    DAM    19 
RAItnOllRVILLr 
BAltP^TOWN    ^    J    P 


||f»f*    WATFK    WCWKS 

•lAitr 

ftPNNirviLir 
unwi  INC.  r.«rrN 

»OWl  INr.    r.RFrN    5UBSTA 
nnwiING    fiPFFN    rAA    AP 

BRfNT     HAM    ^» 
BKOWHSVlLLf    lOCtt    ft 
Hll"(r»l«<f     *    NF 

BuPKr^viLir 

CAOir  LOCK  f 

CALMfUlN  LOCK  7 
CAMr«rLL<VlLLF 
CANfYVILLf 
CAffWOlLTON  lOCr  1 

CLA*  CITY  I  HNH 

CLfPMONT  1  ^SF 

COLLFGF  MILL  LOCK  U 
CPVINf.TON  WR  AIRPOKT    R 
CUMBFRLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  ? 

OANVILLf 
OfLPHiA  I  F 
OEWFV  HAM 

nit    f*AM 

pttlNnrF    «ARPP'TT<    FORn    «R 

OUN"*rtR 

EnOYVILLF    LOCH    F 

Ell?APFTHTpWH 
ELKMORN    riTY 
ELK  TON    2     ^ 
FALWOUTH 
FARMERS 

FLFMINr.SflURG 
FLFMINGSBURG    2 
FOor<    Li^rr    in 
FORDS    FERRY    0AM    SO 
FRANKFORT    LOCK    A 

FRAHKLIN    I    t 

FRfFflURN  2  SW 

FRFNCHflUPr. 

GAMALIEL 

GEORGFTOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 
SLA'^GOW 
GLASGOW  MKAY 
GLENOALE  I  E 
GOLDEN  POND  C  N 

GRANT  DAM  39 

GRAYSON  1  SF 

GREENSSUR6 

GREENS0UR6  HlWAY  61  «R 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HA7ABn  WATFB  WORKS 
MFIOEL0ERG  LOCK  1*      I 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 

KENTUCKV 
JULY  1959 

•g 

Day  of  month 

StatioD 

H 

1  1  2  1  3 

4  I  5  I 

6 

7  1  8  1  9 

10  I  11 

1  '^ 

13   14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22   23  1  24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

ONEIDA 

».»9 

.79   .07 

•  10 

.25 

.28 

.09 

•  06 

•  49 

■57   .30 

.99 

•  29 

' 

•  29  • 

0>IEONT«  OJU  3? 

A. SB 

.65 

T 

T 

T 

.68 

•  29 

.09 

.78  1.47 

.09 

•  12 

•  19 

•  26  • 

OWEHSBORO  2    W 

7.1* 

.62 

.58 

•  53 

•  36 

.08 

.10 

1.05 

.30 

■12   ■IS 

.49 

•  98 

•  40 

.32 

1^04 

OKEKsnnRci  r)»M  >( 

7,4B 

.6a 

1*36 

•  46 

.55 

.12 

1.20 

•  62 

■11   ^09   •04 

.93 

•  17 

•  44 

.16 

•  99 

^ 

PAOUC*M  F«4  AIRPOST 

5.21 

.26 

.15 

• 

JO 

.09 

.11 

.7* 

•29   ■oa   .19 

.10 

•  94 

•  09 

T 

•  35  • 

P«DUC«H 

9.«e 

, 

!4 

.36 

T 

.32 

T     .63 

.20 

1^93 

T 

T 

P«IHTSVILLP 

3i93 

.43 

.02 

T 

.20 

.04 

.40 

•  30 

•  20 

.17 

•  04 

.91 

1.20  • 

OHEVH.LE 

A«40 

T 

.05 

.31 

.43 

U85 

•  19 

.09 

.01 

•  9* 

■  09 

.03   .16   .02 

.09 

T 

•  49 

.•4 

.  ••2 

•  19 

TNEVILLF 

2>«A 

•  03 

•  43 

•  54 

.26 

.01 

T 

T 

■  04 

T 

1.02 

.04 

•  03 

T 

•  21 

•  01  * 

"11CTTOH 

».90 

.04 

.80 

.08 

1.97 

.62   .67   .41 

.49 

•  12 

•  02 

•  12 

PAVFifftA  L(vr  1? 

A.03 

UlS 

•  22 

.43 

•  22 

.11 

■  54 

.24   .31   .09 

.19 

■  29 

•  23  • 

BICMMONO 

■>.0» 

•  07 

.07 

.n7 

T 

T    1,96 

T 

.07 

•  25 

.08 

■  77 

.02   .21   .6^ 

.04 

T 

•  08 

•  71 

T    • 

POCHESTEB  LOCK  3 

3.tB 

.69 

.20 

•  16 

•  13 

.03 

.36 

■  32 

1.34   .43 

•  02 

T 

T 

"U^SELLVILI.E 

A.U 

•  4? 

•  31 

.51 

T 

.20 

•  05 

.02 

.14 

■  91 

.03   .53   .26 

.11 

•  12 

•  01 

T 

•  82 

T 

^ 

PUSSFLLVILLF  5UBSTA 

A.IO 

.23 

.23 

.63 

.22 

•  04 

.61 

.76   .22 

.12 

•  08 

•  94 

• 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

A.BO 

.44 

.67 

.29 

•  0> 

.79   .81 

.03 

.09 

•  44 

•  47 

■  40 

5ALVISA  LOCK  6 

3.3S 

•  09 

.04 

•03   ^60 

•  06 

.07 

.97 

•  08 

.36   .09  2.99 

.14 

.29 

•  01 

•  14 

•  21 

•  02 

•  11  • 

SALrERSVlLLE  2    SE 

3.22 

•  36 

.04 

•  02 

•  04 

.03 

.79 

.08 

•  03 

.38 

•  08 

•  04 

1^39  • 

SCOTTSVtLLE 

3.9" 

•  09 

■  04 

U77   .04 

.17 

.19 

.21 

•33   ^06   ,13 

.99 

•  04 

SEBPEE 

6.20 

1.10 

.95 

.10 

■  69 

•  99 

l.U 

.49 

•  47 

•  91 

• 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

2.»9 

.53 

.08 

.21 

.03 

.11 

•37   .20   .39 

.11 

•  07 

•  14 

•  01 

SMELBTVILLE  2  W 

S.OB 

.21 

•  96 

•  29 

.48 

•62   .24  1.92 

.47 

•  12 

•  12 

•  04 

•  02 

•  01 

, 

SHEPHEPOSVILLE 

4.26 

.02 

.03 

.19 

.93  1.59  1.09 

.20 

•  11 

.22 

•  20 

•  12  • 

SOMERSET  :  N 

*.3« 

.02 

.08 

.67 

.04 

•  11 

1.26 

.07 

.03 

■  02 

•88   .03   .92 

.12 

.21 

•  01 

•  09 

•  22 

•  02  • 

SPRINGE  I ELO 

6.21 

.47 

.06 

.15 

.12 

.86 

T 

.10       3.33 

•  21 

.10 

•  19 

•  92 

.10  • 

STEARNS 

3.92 

.05 

.25 

•  28 

T 

.14 

.43 

■  96 

•It  1.11 

.48 

•  04 

T 

^ 

SUMMER  SHADE 

2.33 

.05 

■  15 

T 

.59 

.9* 

.17   .40   404 

.18 

T 

, 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

2.0A 

.02 

.12 

.09 

.02 

•  14 

.10 

T 

■  79 

•09   .19   .37 

.19 

, 

TAYL0R5V1LLE 

3.67 

•  04 

•  51 

1.00 

■  04 

•  8« 

.>• 

•  92 

.13 

•  07 

T 

•0*  • 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

A.71 

.42 

.10 

■  50 

•  03 

.01 

.22 

■  19 

•08  2^IT  .11 

1.18 

•  01 

•  37 

TYRONE  LOCK  S 

5.3? 

.86 

.05 

.99 

.02 

•  64 

.02 

•09   T    l.»» 

•  19 

•  09 

.27 

•  42 

^ 

UNIONTOWN  DAM  *9 

2.7* 

.07 

.10 

.07 

.48 

•  42 

•OB   .17   •*> 

•  14 

.09 

•  21 

.04 

•  11  • 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

6.39 

.32 

.19 

•  05 

T     .17 

2.70 

.02 

•  03 

•  19 

.09 

•91    .n  i.2« 

•  •4 

•  2* 

•  49 

VANBUREN 

RECORD 

MISSING 

, 

VANrrpURG  DAM  3? 

».73 

1 

.28 

.72 

•  21 

•  50 

1.00 

•02   .75 

•  14 

•  •2 

.01 

•  04 

T    • 

WARSAW  LOCK  39 

4.32 

1 

.25 

•  03 

•  30 

T     •>*  1>M 

•  •4 

.32 

1.01 

•03  • 

WAYNESHUR6  7  NE 

5.41 

.48 

•  18 

.02 

.04 

■  20 

•  19 

.12 

•14   •74 

•  71 

•  ••t 

•  24 

t.ie  • 

WEST  LIBERTY 

6.05 

.34 

.08 

.13 

•  21 

•  24 

•  12 

.02 

•  09 

.33 

•21  ,Zf 

1^«2 

•  14 

•  •42 

•  90 

•  57  • 

WILLIAMSBURG  2 

4.91 

.66 

•  14 

.06 

.20 

.16 

•  56 

.26 

•  24   •U 

•  92 

•  11 

.41 

.27 

•  76  • 

WILLIAMSTOWN  3  W5W 

5.44 

T 

.18 

•  22 

{•91 

.48 

•09  ••22 

•  •II 

•  20 

•  97 

•  10 

WILLOW  LOCK  13 

3.13 

•  32 

.09 

.15 

•  04 

.10 

.13 

.21 

•  03 

l^T4 

.11 

•  •1 

•02  • 

WOLF  CREEK  DAM 

3.78 

•  06 

.21 

.25 

•  18 

1.05 

•  24 

.09 

•40   •!« 

•  49 

.21 

•S2  • 

WOODBURY  LOCK  * 

6.90 

•  83 

1.05 

.25 

.20 

•  11 

.08 

2.12  i.n 

•  0> 

•  IS 

.7* 

Clin 


REFERENCE  NOTES 

ologlst  at  Weather  Buri 


Airport  Station,  Lee  Terminal,  Staodlford  Field,  Louisville 


Figures  and  letters  followlag  the  statloo  aaipe,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Iloothly  and  seasoosl  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  In  the  tables,  are  either  missing 


I  June  issue  of  this  bulletin. 

received  too  late  to  be  Included  In  this 
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ed  in  "Clinatological  Data"  Table  and 
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Bps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 
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I  miles,   Iloothly  degree  day  totals 

and  Hln  in  "Evaporation 
observations  taken  at  the  present 


I  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.   Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from 
:asioDal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record. 


Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the 


1  snowfall  table  Include  snow  and  sleet.   Entries  of  sm 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  sta'^ion  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  sunner  nontbs  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 


o«  on  ground  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Btireau  and  PAA  stations.   For  those  stations  : 
the  Station  Index  the  letters  C,  G,  B,  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 

Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitatlo 
Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


ground  values  . 


Recording  ttaln  Gage  Statl 
"Soil  Temperature"  Table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table. 
"Supplemental  Data"  Table. 


OTHER  REFERENCE  NOTES 


Speed. 


exposed 


nd  the  "Dally  Temperatu 
totals  may  be  found  In  the  an 
"Evaporation  and  Wind"  Table; 


This  station  Is  not  equipped  with 
,  time  distribution  unknown, 
3helter  located  a  few  feet  above  so 


Table 


No  record  in  the  "Clinatological  Data"  Table 
Interpolated  values  for  monthly  precipitatlo 
-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table 
•f   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-I-   Fastest  observed  one  mini 
*   Amount  Included  in  folloi 
0     Thermometers  are  general 
on  the  roof  of  a  buJ Id 
//   Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AM   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B   Adjusted  to  a  full  month. 

D   Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equlva 
H   One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  ID  days  record  is  i 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f: 
3S   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


s  Indicated  by  no  entry. 

issue  of  this  publication, 

wfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Statlo 

atlc  wind  Instrunents. 

ered  ground;  however,  the  re: 


Indicates  that  the  thermometers  i 


detailed  daily  record.   Degree  day  da 
the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation  Data.) 


V   Includes  total  fo 

X  Observation  time 

VAR   This  entry  In  tlm 


all 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  oiay  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  atatioDS  may 
be  found  In  the  latest  annual  Issuee  of  Local  Climatologlral  Data  for  the  respectlye  utatloDS^  obtained  as  Indicated!  above,  price  15  _centB_. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2,50  per  year.   (Yearly  subscription  include*  the  Annual  Summary,)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscription*  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  (Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


y^.\.\-:'. 


DAILY  TEMPERATURES 


HtNTUfKY 

JULY  ;■>»» 


Slalton 


ASMIAND  PAM  ?*» 

tURHOURVILLC 

BARPSTOWN  S  J  PREP  SCH 

HAXTER 

BfAVFO  PAM 

BENHAM 

BENTON  : 

BfPCA  COLLEGE 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWL  INS  OREEN  FAA  AP 

CAHPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SS6 

COVINGTON  MB  AIRPORT 

CTNTHIANA  2 

DANVILLE 

OEWEY  DAM 

DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 


Day  Ol  Month 


«*  Ta  »•) 


«6   7^  ll^ 


fi  a«  a6 

70  6»  »e 

«2  ao  aa 

T«  •>»  ik 

9?  »i  7» 

6«  67  61 

92  79  83 

70  »6  55 

95  96  71 

63  63  53 

9«  86  83 


95   80   86 
69   65   55 

95   SO   86 


92   79   89 

aa  61  52 


9A   76   83 


92   81   87 
71   61   56 


95   76   82 
71   57   5» 


96   82   89 
70   55   52 


90   75   84 
63   55   55 


70  59  51 

93  92  78 

72  61  55 

94  95  79 


95   79   63 
71   62   56 


67   52   53 


64   62   53 


93   74   81 
69   59   55 


89   61   83 
69   58   58 


70   58   55 


aa  90 

55   69 


58   «• 
90 


86   89 
61   62 


aa  85 

58   67 


90   91   90 
56   62   62 


82   63   90 

53   75   64 


92 

88 

91 

55 

66 

66 

91 

86 

89 

52 

63 

64 

86 

82 

89 

56 

68 

68 

84   90   92 
60   58   66 


93   95 

58   64 


90   91 
58   55 


92   76   90 
61   69   65 


68   88   89 
61   67   66 


56  68  69 

90  90  95 
55  67  63 

91  86  85 

60  70  68 

85  93  84 

53  67  66 


57   60   67 


56 

64 

90 

85 

58 

72 

87 

35 

53 

63 

87   93   92 

56   57   67 


88   90   92 
54   54   51 


93   96 
53   54 


90   94   97 
55   57   65 


66   92   94 


89   92   91 
54   56   61 


le 


17 


18   19   20   21   22 


MAX 

92 

75 

82 

MIN 

70 

61 

57 

MAX 

95 

64 

85 

MIN 

70 

54 

50 

MAX 

92 

94 

76 

MIN 

69 

61 

54 

MAX 

95 

92 

78 

MIN 

71 

62 

54 

MAX 

90 

78 

83 

MIN 

71 

56 

55 

MAX 

93 

89 

87 

MIN 

67 

64 

56 

MAX 

90 

75 

83 

MIN 

70 

56 

55 

MAX 

96 

94 

80 

MIN 

72 

56 

52 

MAX 

92 

93 

77 

MIN 

66 

64 

52 

MAX 

96 

94 

78 

MIN 

71 

55 

56 

MAX 

96 

80 

66 

MIN 

64 

60 

52 

MAX 

92 

76 

86 

MIN 

73 

54 

55 

MAX 

90 

79 

83 

MIN 

70 

58 

57 

91   85   89 


89   88   89 


89   85   67 
59   66   66 


61   70   67 


56   58   67 


53   64   62 


82   88   84 
55   63   66 


85   89   69 
57   61   61 


63 

68 

64 

90 

85 

69 

55 

68 

67 

65 

82 

89 

60 

66 

63 

86 

88 

65 

56 

64 

65 

82 

68 

65 

59 

64 

65 

91   86   89 


52 

62 

63 

90 

82 

91 

56 

67 

65 

87 

82 

68 

59 

65 

92 

93 

61 

65 

95 

96 

56 

62 

96 

96 

57 

62 

93 

92 

62 

67 

88 

90 

62 

58 

69 

91 

60 

61 

85 

91 

56 

59 

93 

95 

60 

67 

90 

92 

53 

60 

94 

95 

55 

58 

90 

92 

54 

60 

91 

90 

58 

63 

95 

99 

61 

70 

88 

94 

57 

59 

92 

91 

68 

62 

94 

93 

54 

65 

82 

90 

55 

61 

90   92   6  7 
63   56   54 


86   a7   85 

68   59 


94   85   90 
65   63   62 


90  90  a? 

67   57 


92   BO   86 
56   62 


87   89   83 
65   56   59 


94   85 

51   51   56 


89   93 
60   53 


94   94   91 


88  90  86 
64  50  54 

a9  88 

66  55 

89  90  as 

63  56  69 

92  91  86 

68  58  62 

69  91  85 
61  58  57 

98  95  93 

66  56  56 

87  68  84 

63  63  60 

96  90  92 

60  56  58 

93  91  90 
66  60  61 

92  90  88 

61  61  56 

90  91  91 
66  62  63 

91  88 
63  55 


88   86   67 
66   55 


84   88   83 
66   58 


90   91   82 
65   60   60 


92  92 

56  63 

aa  aa 

to  62 

91  91 

to  62 

90  91 

5t  t4 

86  aa 

63  61 

86  89 

55  61 


87   89   87 
54   58   59 


90   90 
53   57 


68   91 
53   59 


88   90 
57   63 


91   91 
58   62 


86   88 
56   60 


67   88 
59   65 


87   67 
56   60 


68   91 
60   62 


68   90 
66   60 


91   91 
63   65 


88   90 
50   62 


68   60   60 


55   64   66 


84   86 
61   62 


66   68   69 
60   62   70 


88 

94 

57 

62 

93 

91 

66 

67 

91 

93 

57 

61 

91 

90 

69 

69 

91 

95 

66 

65 

86 

90 

56 

54 

89 

95 

59 

66 

94 

94 

54 

55 

96 

96 

58 

67 

90 

90 

60 

67 

96 

90 

91 

86 

89 

66 

59 

60 

68 

60 

86 

66 

83 

68 

89 

66 

66 

60 

65 

63 

89 

90 

83 

85 

90 

61 

54 

56 

62 

54 

91 

84 

68 

85 

90 

62 

55 

60 

56 

56 

94 

89 

90 

88 

90 

66 

57 

60 

67 

61 

86 

89 

83 

85 

88 

63 

55 

57 

54 

60 

89 

89 

89 

88 

66 

65 

57 

58 

68 

60 

88 

89 

63 

86 

88 

66 

60 

56 

57 

61 

92 

92 

89 

87 

88 

63 

58 

56 

53 

66 

91 

82 

66 

86 

89 

64 

67 

59 

57 

59 

93 

88 

90 

85 

87 

64 

58 

58 

56 

60 

86 

90 

89 

91 

96 

61 

52 

54 

54 

56 

90 

92 

87 

91 

91 

63 

56 

56 

65 

65 

67 

87 

86 

88 

88 

66 

69 

59 

57 

63 

9>   90 

61   69 


97  aa  85 

60   66   6  3 


a5   88   a5 
62   62   67 


90   90 
67   71 


77  aa 

57   62 


«7   90 
64   65 


89   86 
60   65 


92   86 
61   60 


91   B3 
64   66 


a?  87  »? 

70  61  59 

A5  89  aa 

72  70  64 

91  aa  90 

67  65  60 

a7  87  90 

68  62  62 

84  85  87 

68  69  61 

90  se  90 

70  62  64 

83  87  87 

66  65  56 

91  90  as 

71  57  61 


90   90 
66   69 


91   86 
66   67 


93   90 
63   68 


93   94 
63   68 


66   71   68 


91   94   94 
59   65   66 


89   90   85 
63   65   69 


87   92 
65   63 


91   87   90 
64   67   69 


89   89   90 


93 

91 

93 

61 

66 

66 

90 

89 

89 

65 

66 

67 

89 

69 

88 

61 

67 

65 

86 

69 

90 

70 

70 

70 

93 

94 

91 

61 

63 

67 

89 

86 

88 

66 

66 

68 

90 

97 

90 

65 

65 

68 

90 

92 

91 

62 

63 

65 

64  67  68 

88  90  90 
66  70  71 

89  86  88 
60  65  64 


90   91 
67   60 


89   90 
64   60 


84   89 
60   60 


84   90   92 
67   61   64 


88   91 

64   63 


90   88   91 


68   67   70 

aa  93  aa 


90   on   89 
65   64   67 


aa  86 

69   7? 


«9   87   87 
62   66   67 


88   88   85 
70   70   69 


«7   88 
63   67 


87 

68   68 


89   85 

70   69 


90 

65   67 


•I   89   84 
69   71   69 


a?   90   90 
67   67   67 


87   «I 
69   67 


79   90 
68   6  7 


83   90   91 
71   68   69 


aa  89 

65   65 


»3   90   90 
66   67   69 


71 

62 

62 

93 

90 

92 

70 

62 

59 

88 

83 

91 

66 

63 

62 

94 

94 

87 

68 

62 

59 

88 

60 

88 

67 

65 

63 

87  87  88 

66  71  63 

85  87  90 

67  66  63 

89  88  90 

68  67  56 

69  87  89 
69  66  60 

88  88  89 
69  65  56 

85  85  68 

68  65  62 


72   64   67 


87   87 
66   61 


84   88 
60   62 


90   91   90 
69   56   60 


86   61   84 
69   70   72 


85  a5 

69   71 


91  80  87 
60  70  70 

93  81  67 

69  69  70 

85  SO  a5 

71  69  70 

92  90  84 
64  69  67 

90  85  85 

64  69  69 

88  88  91 

64  66  65 

90  84  86 

70  70  68 


67   68   69 
90   82   86 


84   91 
67   65 


82   91 
69   66 


84   91 
70   68 


85   91 
69   67 


63   68 

83   94 

68   67   67 


90   90 
70   68 


94   92 

71   71 


aa  90  94  90 


91   92   95   95 
68   68   68   69 


87   92   93   91 

69   71   72   70 


90   91 
64   62 


93 

9? 

89.1 

70 

77 

64.4 

90 

at. 9 

71 

64.1 

96   93 

70   71 


91   93   94   93 

68   69   72   71 


90   93   92   92 

68   69   70   70 


92   97 
72   71 


70|   71   69 
88   91 


96   95 

72   73 


93   94 

77   73 


84   91 
66   69 


87   85   90 
68   68   70 


86   82 
68   68 


85   84   90 
69   66   70 


86   89 
68   70 


89 
71 

93  87   90 
66   67   67 

90  82   87 
60   62   65 

91  86   92 
66   67   69 

94  87   91 
56   67   67 


93   93 
66   70 


90   90 
65   68 


64   90 
66   60 


84   69 
63   62 


67   90 
61   65 


86   89 
57   61 


89   89 
62   68 


90   93 
66   67 


86   89 
72   62 


90   84   89 
69   61   64 


86 

88 

57 

60 

90 

93 

61 

63 

66 

88 

67 

66 

87   88   87 
65   68   67 


86   85   66 
69   71   69 


91   90   60 
62   71   70 


85   85 
70   70 


65   68   69 


91   86   88 
68   66   69 


S4  89  82 

65  62  66 

90  83  69 

69  68  68 

87  89  84 
60  64  61 

88  66  67 
72  69  70 


70   68   70 


82   91 
69   72 


86   91 
68   65 


83  89  89 

67  69  71 

84  90  67 

68  67  66 

82  88  86 
67  69  71 

83  87  91 
70  70  72 

85  81 

69  69 

84  90  90 
69  68  67 

83  91  91 

66  68  68 


67 

95 

87 

82 

66 

62 

86 

67 

70 

69 

70 

69 

69 

68 

83 

87 

86 

83 

90 

89 

89 

70 

71 

69 

67 

68 

71 

68 

87 

83 

84 

90 

89 

89 

94 

70 

69 

71 

69 

67 

68 

68 

89 

86 

62 

90 

69 

90 

93 

67 

69 

67 

66 

68 

70 

67 

83 

84 

82 

89 

87 

92 

93 

71 

70 

70 

70 

69 

70 

71 

87   83 

68   70 


84   90 
66   64 


83   83 
69   69 


78   94 
69   68 


71   69   74   71 


97   95 
71 


89   91 
69   69 


90   90 
67   67 


91   87 
69   69 


88   91 
66   68 


89   91 
68   67 


90   91 
70   72 


92   92 
68   70 


90   93 
73   72 


93   96 

70   72 


92.3 
63.6 


90  92 

70  67 

91  94   92   93 
69  66 

91  91 

69  68 

93  95 

71  72 


94   93 
73   72 


93 


91   90   94 


71   69   69   70 


89 

92 

92 

91 

86.8 

70 

69 

70 

70 

64.9 

91 

94 

95 

93 

89.5 

66 

67 

69 

70 

62.2 

62 

86 

69 

92 

87.7 

69 

68 

71 

68 

63.5 

89 

89 

94 

95 

89.0 

71 

68 

70 

73 

64.2 

89 

94 

93 

67,6 

68 

68 

71 

64.5 

94   93 
73   72 


95   95 
72   71 


91   91 
65   65 


91   92   94   96 

68   70   73   73 


92   92 

64|  65   61 


93   92 
65   64 


95   96 
73   71 


93   93 

74   73 


69.0 
66.2 


89.0 
63.2 


88. t 
66.9 


89.7 

64.4 


87.5 
65.8 


See  Relerence  Notes  FoUovnng  Station    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
JULY  1959 


Station 

Day 

Of  Month 

•S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEXINGTON  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 

68 

78 
61 

83 
56 

90 
62 

84 
69 

89 
67 

87 
62 

93 
61 

94 
69 

89 
68 

89 

64 

88 
64 

88 
64 

87 
65 

87 
67 

89 
65 

89 

70 

91 
69 

85 
69 

86 
65 

91 
65 

85 
70 

81 
69 

85 
69 

82 
69 

90 

70 

89 

70 

91 

70 

91 

74 

91 

72 

87.7 
44.9 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

93 
68 

76 
63 

82 
59 

84 
59 

84 
69 

87 
69 

85 
60 

89 

60 

92 
64 

84 
68 

88 
62 

87 
59 

90 
59 

90 
63 

89 
63 

87 
61 

83 
65 

84 
65 

81 
69 

87 
69 

88 
63 

81 
69 

86 
69 

80 
69 

83 
68 

«9 
67 

87 
68 

92 
68 

92 
69 

84.9 

69.2 

LOUISVILLE 

MAX 
MIN 

97 

7* 

84 
62 

90 
56 

91 
65 

90 

71 

90 
68 

94 
65 

96 
62 

98 

71 

95 
68 

94 
65 

88 
64 

94 

64 

93 
68 

94 

70 

93 
69 

92 
72 

93 

72 

91 

71 

91 
67 

95 
67 

92 

72 

84 
71 

90 
71 

84 
70 

n 

71 

9* 

69 

96 

76 

93 

74 

92.1 

48.8 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

98 
66 

78 
60 

89 
58 

92 
62 

83 
71 

90 
65 

95 

60 

97 

64 

98 
69 

91 
69 

93 
64 

86 
63 

94 
64 

92 
67 

94 
69 

94 

68 

94 
72 

97 
71 

91 
71 

89 
66 

96 
64 

91 

72 

82 
72 

88 

71 

81 

70 

94 
71 

9* 

71 

98 
74 

94 
74 

91.6 

48.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

90 

70 

78 

53 

84 

53 

89 
57 

84 
68 

92 
64 

92 
62 

94 

58 

93 
68 

91 
63 

91 

57 

85 
55 

86 
55 

90 
58 

92 
65 

87 
65 

91 
68 

89 
69 

89 
71 

92 
62 

85 
63 

88 

65 

86 
68 

86 
69 

83 
69 

86 

70 

88 
72 

99 

71 

94 
73 

SS.S 
44.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

94 
71 

84 
55 

82 
54 

92 
56 

85 
68 

87 
63 

87 
58 

92 
56 

90 
62 

86 
65 

90 
59 

82 
56 

85 
55 

88 
58 

90 
66 

88 
55 

90 

70 

90 

72 

88 
70 

90 
51 

89 
64 

83 
68 

87 

70 

85 
59 

89 

70 

90 
67 

89 
68 

93 

Tl 

92 
72 

88.2 
44.4 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 
MIN 

92 
65 

80 
58 

85 
50 

90 
55 

85 
65 

90 
61 

89 

52 

93 

53 

92 

60 

88 
63 

88 
50 

87 
55 

88 

50 

90 
56 

90 
61 

92 

60 

86 
64 

90 
51 

88 
65 

85 

57 

89 

57 

86 
55 

82 
65 

84 
66 

84 
65 

91 
62 

90 
63 

94 
42 

94 

44 

88.9 
60.0 

MANCHESTER  *  SE 

MAX 
MIN 

95 
69 

76 
64 

84 
58 

89 
56 

87 
67 

89 

67 

89 
60 

93 

57 

95 

59 

90 
65 

92 
60 

90 
58 

91 

57 

91 
59 

90 
64 

91 
61 

89 
57 

87 
66 

83 
67 

90 
53 

90 
51 

87 
55 

89 
66 

85 

67 

87 
69 

92 
67 

91 

67 

94 

69 

94 
49 

89.5 
43.9 

MAYFIELD 

MAX 
MIN 

94 
73 

77 
55 

85 
55 

88 
57 

84 
67 

92 
64 

90 
65 

93 

60 

92 
68 

92 
60 

92 

60 

84 
58 

87 
56 

89 
58 

92 
65 

88 
68 

90 

68 

98 
70 

93 
59 

92 
62 

90 
64 

87 
67 

85 
67 

83 

67 

83 

67 

90 

70 

88 
73 

96 

74 

94 

74 

89.4 
69.3 

MATSVILLE  0AM  33 

MAX 
MIN 

94 

70 

91 
61 

75 
57 

82 
58 

89 
62 

79 
62 

86 

55 

83 
56 

91 

59 

93 
60 

87 
57 

89 
58 

85 

57 

83 
59 

86 

59 

88 
51 

88 
55 

86 
6! 

88 
70 

84 
65 

85 
63 

89 
65 

85 
65 

84 
67 

85 
68 

86 
68 

89 
47 

88 
47 

90 
49 

86.9 
43.0 

MIDDLESBORO 

MAX 
MIN 

94 
69 

89 
68 

87 
58 

88 
59 

86 
65 

89 
66 

89 

60 

91 

55 

93 

56 

89 
64 

85 
63 

86 

60 

89 
59 

87 
60 

89 
61 

90 
52 

87 
54 

85 
66 

87 
71 

as 

67 

89 

59 

89 

53 

87 
54 

84 

73 

85 
68 

90 
67 

88 
67 

94 
69 

93 
69 

88.7 
64.1 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

92 
68 

85 

64 

85 

55 

90 

57 

83 

71 

89 
69 

89 

54 

92 

57 

94 
65 

88 
65 

89 
60 

88 
58 

90 
56 

89 
62 

88 
64 

91 
63 

85 
68 

88 
68 

84 

70 

87 
55 

88 
60 

89 

70 

87 
70 

82 
65 

S3 
68 

89 
67 

S9 
69 

92 
69 

92 
71 

88.3 

44.8 

MOUNT  STERLING 

MAX 

MIN 

92 

70 

76 
60 

81 

55 

87 
61 

85 
65 

85 
65 

84 
57 

88 
58 

94 
64 

88 
66 

88 
60 

87 
61 

84 
61 

86 

51 

88 
55 

88 
62 

87 
67 

88 
65 

86 
67 

88 
55 

88 
61 

86 
56 

85 
67 

84 

67 

80 
66 

87 
68 

SS 
70 

93 
72 

93 
48 

86.9 
44.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 
MIN 

94 
65 

78 
59 

84 
55 

90 
55 

85 
69 

88 
66 

88 

53 

92 

58 

94 
62 

90 
60 

91 
63 

88 
62 

86 

57 

87 
61 

88 
60 

90 
61 

88 
65 

89 

67 

85 
67 

87 
67 

89 
61 

80 
69 

89 
68 

82 
68 

82 
57 

91 
66 

92 
68 

92 
69 

88 
67 

88. 1 
43.4 

MURRAY 

MAX 

MIN 

93 
74 

77 
57 

82 
54 

87 
58 

82 
66 

90 
67 

89 

64 

93 

60 

93 

70 

93 
64 

90 
60 

85 
59 

85 
57 

88 
59 

91 
69 

88 
70 

91 
69 

90 
71 

91 

70 

90 
59 

89 
62 

82 
69 

84 
69 

83 
69 

S3 
58 

90 
70 

89 

73 

96 

70 

94 

74 

88.9 
49.9 

OWENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

92 

73 

82 
56 

87 
59 

87 
60 

81 
68 

89 
66 

90 
61 

91 

60 

91 
67 

89 
65 

90 
58 

85 
59 

89 
55 

91 
57 

91 
69 

90 
69 

91 

70 

90 
71 

88 
70 

90 
61 

90 
66 

83 
69 

85 
70 

85 
69 

85 
70 

82 
70 

80 
69 

95 

73 

94 

70 

88.2 
46.1 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
65 

75 
58 

84 
54 

86 
58 

83 
69 

90 
65 

91 
63 

93 
59 

90 
69 

89 
66 

89 
61 

82 
59 

85 
59 

89 
62 

89 

67 

87 
58 

90 
69 

87 
71 

88 

70 

92 
64 

83 
65 

86 
66 

86 
69 

85 
70 

82 
59 

87 
71 

87 
70 

94 

75 

93 
79 

87.4 
66.2 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

95 
74 

83 
55 

86 
54 

89 
57 

89 
69 

94 
65 

93 
62 

97 
58 

96 

68 

93 
63 

95 
58 

87 
57 

89 
55 

9i 
59 

92 

67 

90 
67 

93 

70 

90 
71 

93 
71 

94 
62 

86 
64 

88 

65 

87 
69 

85 

71 

87 
68 

90 
71 

88 

71 

97 
73 

94 

73 

91.0 
69.9 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

98 

70 

83 

65 

88 
62 

92 

60 

88 
66 

91 
67 

89 
64 

94 
61 

95 
59 

86 
65 

90 
61 

89 
61 

91 
59 

90 
55 

88 
66 

93 
65 

85 
66 

90 
65 

85 

71 

90 
71 

92 
64 

88 
65 

91 
66 

85 
65 

85 
70 

91 

70 

89 
71 

92 
49 

93 

71 

89. 8 
49.8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

92 

70 

80 

55 

85 
54 

87 
56 

80 
67 

92 

64 

87 
60 

94 
57 

92 
66 

91 
62 

90 
56 

81 
54 

88 
54 

90 
56 

91 
66 

89 
56 

90 
70 

91 

71 

90 
65 

90 
62 

87 
67 

80 
70 

85 
70 

82 
69 

85 
69 

86 

70 

88 

70 

93 

71 

'  99 

73 

ea.3 

44.4 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

93 
6? 

93 
61 

77 
56 

83 
59 

90 
68 

84 
65 

89 
57 

88 
61 

92 
65 

95 
67 

87 
60 

92 
60 

89 

52 

89 
53 

86 

60 

87 
62 

87 
55 

83 
65 

87 
67 

81 
66 

87 
61 

90 
68 

84 
67 

85 
68 

84 
68 

84 
6S 

90 
70 

91 
72 

92 

71 

87.4 
44.9 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

92 

71 

78 
59 

84 
54 

90 
56 

77 
68 

90 
64 

89 

57 

94 
55 

93 
64 

89 
64 

90 
54 

85 
59 

89 
54 

90 
50 

90 
53 

88 
64 

92 
58 

91 

70 

84 
70 

85 
50 

91 
62 

88 
69 

87 
69 

83 
69 

84 
68 

91 

67 

92 
58 

94 
71 

94 
71 

SS.7 
44.1 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

MAX 
MIN 

92 

74 

90 
60 

75 
60 

84 
61 

87 
61 

77 
62 

87 
60 

88 

60 

92 
64 

94 
69 

90 
60 

90 
62 

89 
59 

88 
60 

89 
67 

89 
64 

90 
67 

86 

66 

90 
70 

87 
63 

87 
61 

88 
61 

85 
68 

82 
67 

84 
59 

SO 
68 

90 
69 

93 

72 

93 

71 

87.4 
69.1 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

93 
72 

84 
62 

84 
54 

90 
60 

81 
69 

89 
66 

88 
57 

94 
59 

92 
65 

88 
68 

89 
58 

86 
60 

90 
55 

91 
60 

88 
53 

88 
55 

87 
58 

89 
69 

88 
69 

89 
63 

89 
64 

84 
68 

85 
70 

88 

71 

84 
69 

92 

67 

92 
69 

94 

71 

94 
71 

88.8 

49.3 

SHELBTVILLE  2    V 

MAX 
MIN 

92 

70 

80 
56 

84 
56 

90 
59 

85 
70 

90 
67 

89 
58 

94 
59 

95 
64 

88 
67 

89 
60 

89 
59 

88 
60 

89 
53 

89 
66 

96 

63 

90 
67 

91 

68 

89 
69 

87 
68 

89 
62 

88 
70 

77 
69 

84 
58 

78 
65 

87 
69 

89 

70 

93 

73 

91 
72 

88.3 

49.3 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

91 
67 

78 
62 

82 
56 

88 
55 

82 
68 

88 
65 

82 
54 

91 
60 

92 
63 

86 
66 

88 
61 

86 
57 

89 
55 

89 
61 

88 
50 

88 
50 

84 
64 

87 
55 

83 
69 

S3 
65 

88 
58 

84 
68 

87 
59 

82 
56 

83 
66 

89 
55 

90 

58 

93 

67 

92 
49 

84.8 
43.3 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

93 

70 

78 
62 

86 

58 

92 
65 

84 
70 

90 
66 

90 
57 

96 
59 

95 
62 

89 
68 

90 
56 

89 
54 

90 
56 

90 
62 

90 
63 

92 
64 

89 
68 

90 
68 

84 
70 

90 
62 

91 
62 

88 
69 

87 
70 

85 
69 

83 
68 

93 
53 

91 

67 

95 
49 

94 
49 

89. 7 
44.7 

VANCE6URG  DAM  32 

MAX 
MIN 

95 

67 

75 
60 

82 
58 

90 
57 

86 
67 

86 

64 

84 
57 

96 
56 

92 
62 

87 
62 

90 
58 

84 
58 

84 

58 

87 
59 

90 
59 

95 
53 

91 
64 

89 
54 

86 

67 

84 
64 

82 
62 

86 
65 

88 

67 

84 
56 

85 

68 

86 
56 

86 
68 

87 
47 

92 

47 

87.4 
43.1 

WARSAW  LOCK  39 

MAX 
MIN 

97 

70 

78 
60 

84 
51 

93 

60 

87 
70 

88 
66 

85 
63 

97 
59 

96 
63 

91 
60 

93 
60 

87 
60 

88 
59 

89 
68 

96 

64 

94 
64 

95 
71 

96 

71 

92 

74 

88 
66 

92 
60 

95 

70 

85 
70 

85 
72 

86 

71 

94 
71 

93 
73 

99 

74 

99 
73 

91.0 
64.3 

WEST  LIBERTY 

MAX 
MIN 

95 
68 

95 
62 

80 
52 

84 
53 

92 
67 

87 
65 

89 
56 

86 

54 

93 
61 

95 
53 

85 
54 

90 
58 

90 
55 

88 
58 

88 
61 

88 
51 

91 
65 

86 
63 

90 
68 

85 
68 

87 
61 

92 
52 

91 

65 

90 
68 

89 

67 

85 
66 

88 
68 

92 

47 

92 

47 

88.9 
42.9 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
Mirj 

96 

69 

94 
65 

79 
60 

88 
59 

90 
63 

88 

67 

91 
60 

91 
58 

91 
62 

96 
65 

66 
64 

90 
61 

90 
59 

93 
61 

90 
64 

90 
63 

93 

55 

87 
64 

85 
68 

88 
67 

89 
61 

88 
53 

89 

67 

89 

67 

80 
67 

89 
67 

90 
49 

94 
45 

95 
49 

89.7 
44.3 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

94 
72 

91 
55 

75 
55 

83 
55 

90 
61 

82 
63 

86 
58 

86 
59 

93 

60 

93 
61 

89 
58 

90 
S5 

84 
58 

87 
52 

87 
62 

91 
63 

93 

67 

92 
66 

92 

67 

87 
62 

84 
59 

89 
63 

90 
68 

77 
66 

85 
64 

85 
67 

89 
59 

90 
68 

89 
49 

92 
49 

87.9 
62. S 

WOLF  CBEEK  DAM 

MAX 
MIN 

95 
67 

95 
63 

85 
53 

86 
55 

93 
60 

84 
67 

91 

54 

91 
55 

95 
61 

95 
65 

88 
59 

89 
67 

89 
55 

92 

58 

90 
62 

89 
62 

93 

63 

89 

52 

88 
64 

86 
61 

90 
60 

91 
61 

89 
64 

88 
66 

86 
67 

85 
64 

91 

67 

90 
67 

92 
55 

92 
65 

94 
69 

90.0 
61.9 

9  Following  Station    Indoi 
84    - 


EVAPORATION  AND  WIND 


irrrui-Kt 

JULY    IVBtt 


DarotaoBth 

SUUOK 

, 

3 

3 

4 

B 

e 

7 

8 

e 

10 

11 

12 

13 

U 

18 

18 

17 

18 

19 

30 

31 

33 

33 

34 

38 

28 

37 

2B 

m 

30 

31 

M 

OltKY   DAM 

IV  AP 

WIND 

.3» 
9 

.03 
BO 

.13 

a 

.44 

19 

.12 
49 

.23 
20 

.27 

.19 

0 

.24 
1 

.31 

0 

.19 

1 

.24 
1 

.23 
2 

.19 
1 

.10 
0 

.29 

1 

.08 
0 

.17 
10 

.13 

9 

.31 
2 

.23 
0 

.06 

2 

.25 
8 

.09 

4 

.09 
0 

.30 
1 

1 

1 

0 

a 

n9.94 

n  271 

DIX   DAM 

KVAI> 
WIND 

.SO 
38 

.27 
33 

.34 
M 

.26 
47 

.19 
43 

.27 
38 

.35 

.30 
27 

.40 
90 

.38 
41 

.36 
48 

.30 
40 

.32 
44 

.26 
49 

.19 
20 

.29 
19 

.13 
29 

.00 
60 

.34 
54 

.28 
13 

.24 
8 

.10 
39 

.14 
84 

.15 
34 

.15 
18 

.12 

19 

.17 
18 

.18 
IS 

.20 
19 

.18 
42 

7.42 
1131 

MADISONVILLI    1    8E 

KVAP 
WIND 

.an 

3« 

.30 
38 

.25 
39 

.28 
48 

.18 
31 

.14 
27 

.42 

37 

.28 
33 

.89 
4« 

.40 
33 

.28 
40 

.20 
32 

.28 

27 

.17 
39 

.28 
28 

.11 
23 

.28 
48 

.42 

93 

.30 
44 

.28 
18 

.19 
36 

.11 

80 

.25 
83 

.14 

38 

.14 
18 

.14 

30 

.22 
35 

.14 
28 

.28 
38 

.24 
37 

7.74 
1204 

■OLT  CRKU  DAM 

KVAP 
WIND 

.as 
a8 

.41 

28 

.07 

as 

.IS 
31 

.2S 
42 

.32 
28 

.09 
11 

14 

.23 
19 

.42 
30 

.23 

13 

.29 
26 

.32 

27 

.29 
27 

.21 
12 

.20 
22 

.30 
14 

.20 
29 

.19 
30 

.10 
25 

.34 
20 

.18 
20 

• 
35 

39 

.38 

25 

.08 
12 

.16 
22 

.18 

4 

.20 
20 

.19 
22 

.20 
21 

D8.57 
712 

See   Reference  Notes   Following   Station    Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
JULY  1959 


III!  °1  — ^l 


♦*  ir^ 


86 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KkNTULKt 

JULY   luau 


:.— s* 


--5-     _i ;  \    5  \    ^ 


^^■.-^Or-^ 


I* 


lilLMU 


.-^vi-. 


■T*~/-i 


r    \  i 
V 


5     « 

9 


i« 


V 


■3 
i 


1^' 


s    V    ,  *    /    so  ;    t/^ 


i<>oi 


I 


87 


STATION  INDEX 


\ 


OBSERVATION 

"   '          j 

d 

s 

M 

U 

1 

TIME  AND 

2 

Q 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

R 

g 

OBSERVER 

i 

3 

1 

i 

b 

1 

if 

is 

AOOtSON  DAM  49 

0031 

BRECKINRIDGE 

7 

S7  99 

8*  34 

380 

6A 

c 

CORPS  OF  ENSINEERS 

AOOLPHUS  1  N 

00*3  ALLEN 

36  39 

86  16 

600 

7A 

c 

lOELL  M.  DEARING 

0063;CLINTON 

36  »9 

89  08 

1000 

7A 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ALLCH 

37  35 

82  43 

698 

NANNIE  AUXIER 

019*  JEFFERSON 

38  16 

89  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

APEX  2  HE 

0189  MUHLENBERG 

37  08 

87  19 

510 

7A 

SPENCER  PROWSE 

ASMLAW  DAN  29 

0Z94  BOYD 

38  27 

82  36 

591 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BA»BOORVILLE 

36  92 

83  53 

1000 

6P 

UNION  COLLEGE 

BAROSTOWH  S  J  P«eP  SCH 

039T 

NELSON 

89  28 

6P 

6P 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAXTER 

0A90 

HARLAN 

36  91 

83  20 

1164 

7A 

7A 

c 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVER  0AM 

0A90 

OHIO 

37  29 

86  52 

*41 

6P 

6P 

H 

E.  G.  YOUNG 

BEPIHAM 

HARLAN 

36  98 

82  57 

1585 

C.  C.  WHITEAKER 

BEHTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

86  20 

399 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BEflTON  2 

0619 

MARSHALL 

36  91 

88  20 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BERCA  COLLEGE 

0619 

HAD! SON 

37  3* 

84  18 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  WATER  HORItS 

062* 

KAOISON 

37  33 

8*  15 

1010 

7A 

MRS.  LAURA  B.  OABBARO 

BLAINE 

LAWRENCE 

38  02 

82  50 

670 

6P 

6P 

A.  ENOCH  WHEELER 

BONHIEVILLE 

089* 

HART 

37  23 

85  54 

702 

6P 

6P 

HAROLD  WALTERS 

BOWLING  GREEN 

090* 

WARREN 

37  00 

86  26 

7A 

JAMES  R,  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

5A 

TVA-«39 

BOWLING  GREEN  F*A  AP 

0909 

WARREN 

36  98 

86  26 

939 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAM  36 

O-ITS  CAMPBELL 

39  03 

8*  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

100  6  EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

ELOBIDGE  SKAGGS 

BUROINE  2  NE 

PIKE 

37  13 

1643 

8A 

EDWIN  E,  JOHNSON 

BURKESVrLLE 

113T 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CADIZ  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

87  16 

402 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPflELLSVlLLE 

1296 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEYVILLE 

129* 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COK  SR, 

CARROLLTOH  LOCK  1 

13*9 

CARROLL 

38  41 

85  11 

480 

6P 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLAY  CITT  1  HNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNT Z 

CLERMONT  1  SSE 

16U 

BULLITT 

85  40 

5P 

5P 

bernheim  foundation 

CLINTON 

HICKHAN 

36  41 

89  00 

390 

c 

WOODSON  D.  franklin 

COBB 

1663  CALDWELL 

87  47 

490 

7A 

MRS  8ENNIE  B.  WHITE 

170*iESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  we  AIRPORT 

18  95'600NE 

39  04 

8*  40 

869 

MID 

MIO 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969lwHITLEY 

36  50 

8*  19 

1070 

5P 

KY,  DEPT.  OF  CONS. 

CYNTHUNA 

1998  HARRISON 

38  23 

8*  16 

68* 

7A 

M 

MARSHALL  HILL 

CYNTHUNA  2 

2003  HARRISON 

38  23 

eA 

DANVILLE 

20*0  1  BOYLE 

8*  *6 

995 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLOIRON 

DAVELLA 

2053  MARTIN 

37  48 

82  32 

718 

C 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

1647 

8A 

BALLARD  F.  WALKER.  JR. 

OEMA 

2139 

37  25 

62  *e 

850 

C 

HATTIE  fl.  BARNEY 

2160 

FLOYD 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      , 

DIX  DAM 

221* 

MERCER 

37  48 

84  43 

670 

*P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKER 

DUNDEE  BARRETTS  FQRO  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

86  43 

440 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

OUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  D.  GIVENS 

DYER 

2391 

BRECKENRIOGE 

c 

LENA  BLAIR 

EOOTVILLE  LOCK  F 

2**5 

LYON 

37  03 

88  05 

420 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

METCALFE 

37  00 

85  37 

S6S 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELIZABETMTOWN 

2910 

HARDIN 

37  41 

85  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WIEL 

ELKHORN  CITY 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

ELKTON  2    S 

25*8 

TODD 

87  10 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON     ] 

FALMOUTH 

PENDLETON 

5 

36  40 

84  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

2T91 

ROWAN 

36  09 

83  33 

668 

4P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER      I 

FLEMINGSBURG 

2903 

FLEMING 

38  25 

83  43 

870 

7A 

MRS.  JEAN  FLEMING 

FLEMIN&S8URG  2 

290aiFLEMlNG 

38  25 

83  *5 

911 

6P 

NID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953  MADISON 

37  5* 

8*  16 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FERRY  DAN  50 

CRITTENDEN 

37  28 

88  06 

356 

6P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKFORT  LOCK  * 

3026 

FRANKLIN 

36  14 

84  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

SIMPSON 

36  43 

06  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREE8URN  2  SH 

30*6 

PIKE 

37  33 

82  10 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN     ! 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

86* 

MISS  ESTHER  WILSON      , 

3112 

MONROE 

85  48 

860 

7A 

E.  GUY  OECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

319* 

SCOTT 

38  12 

84  33 

BBS 

8A 

WILLIAM  F.  6RAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

36  25 

6*  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

32*1 

BARREN 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

BARREN 

37  00 

85  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENDALE  1  E 

3252 

HARDIN 

85  5* 

710 

7A 

DEWEY  5.  HILL 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

TRIGG 

36  54 

88  00 

393 

4P 

*P 

FISH  +  WLDLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  3B 

3398 

BOONE 

38  99 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392 

36  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANAGAN 

GREENSBURG 

3*30|GREEN 

37  15 

85  30 

630 

7A 

7A 

HOWARD  PICKETT 

GREENS8URG  HIWAY  61  6R 

3*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

GREENUP  DAM  30 

GREENUP 

38  37 

82  51 

538 

7A 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2    W 

3*51 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R,  LOVELL 

MALEYS  MILL 

3539 

37  03 

87  SO 

740 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

86  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

C 

HAZARD  WATER  WORKS 

371* 

PERRY 

37  15 

83  11 

880 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

37*1 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

9P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  •  SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

87  J7 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNOON 

3796 

CHRISTIAN 

36  ** 

87  3* 

512 

C 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

36  3* 

89  10 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICK5VILLE 

3821 

GRAVES 

36  *8 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  *9 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

38991  KNOTT 

37  20 

82  59 

1080 

8A 

8A 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH. 

HODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  44 

788 

C 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

HOPKINSVILLE 

CHRISTIAN 

36  91 

87  30 

7A 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

*093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

- 

7A 

MRS.  FERN  F.  ELAM 

INEZ 

*13* 

MARTIN 

37  52 

82  32 

638 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

646 

7P 

7P 

H 

FLOYD  G.  ROBBINS 

JACKSON 

*I96 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

795 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

*295 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

KEENE  1  NNE 

*369 

JESSAMINE 

37  57 

8*  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

KENTUCKY  0AM 

**1* 

LIVINGSTON 

37  01 

86  16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE  1  SW 

*595 

OLOHAM 

85  2* 

87* 

6A 

ALBERT  V,  HARDIN 

LANCASTER 

GARRARD 

37  37 

1032 

8A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

*T03 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

642 

6P 

8A 

CLYDE  5TIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

*7*6 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

HID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

-t-» 

M 

OBSERVATION 

d 

s 

u 

< 

TIME  AND 

z 

c 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

< 

fc 

0 

OBSERVER 

— r 

1 

i 

3 

1 

1 

1 

i 

^ 

S 

it 

^ 

h) 

1 

li 

LIBERTY 

4795 

CASEY 

37  21 

8*  55 

772 

7A 

c 

PALLIA  F.  HANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  6 

4625 

JESSAMINE 

37  45 

84  35 

560 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

*e57 

HENRY 

36  26 

84  58 

*85 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4882 

37  61 

84  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER          | 

LONDON  3  w" 

*893 

LAUREL 

37  08 

84  08 

1277 

c 

CITY  OF  LONDON          { 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA 

49*3 

LAWRENCE 

36  07 

82  37 

582 

c 

CHARLES  F.  8RANHAM 

LOUISA  2 

LAWRENCE 

36  07 

82  36 

985 

8A 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

4949 

JEFFERSON 

38  1* 

85  46 

*62 

6P 

6P 

c 

LOUISVILLE  G.  +  £.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLD 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

85  40 

958 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

495* 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

*7* 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU     i 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  48 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

86  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE           | 

LUCAS 

5002 

c 

WILLARD  E.  FOSTER 

MAOISONVILLE  I  SE 

HOPKINS 

37  19 

67  29 

439 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBORNi  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

86  06 

600 

5P 

5P 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

850 

6P 

NORA  S.  WHITE 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36  4* 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC.+  WTfi.CO. 

MATSVILLE  DAM  33 

524  3 

MASON 

38  38 

83  42 

515 

7A 

7A 

C  H 

CORPS  OF  Engineers 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

8*  00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

36  36 

6*  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SVONOR 

META 

5370 

PIKE 

37  3* 

62  27 

730 

C 

CHARLES  HURRAY 

MIDDLESlIORO 

BELL 

5P 

7A 

MRS.  LELA  M.  HERHELL 

MlDOLESeORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

83  *3 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

- 

BA 

CITY  OF  MIDWAY 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

38  18 

8*  09 

789 

c 

DAVID  C.  BAILEY 

MILLERSTOWN 

5438 

37  27 

86  03 

568 

7A 

MONTICELLO 

552* 

WAYNE 

36  50 

8*  50 

960 

6P 

7A 

H 

ALVIN  L,  BERTRAM 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 

38  11 

83  26 

770 

INACTIVE   9/57 

MOUNT  STERLING 

56*0 

MONTGOMERY 

36  0* 

63  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

37  21 

a*  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  MT,  VERNON 

MUNFORDVILLE  1  N 

568* 

HART 

37  16 

85  53 

636 

7A 

c 

EDWARD  A.  RICHARDSON 

MURRAY 

569* 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

622 

6P 

6P 

H 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

37  1* 

87  47 

533 

8A 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6026 

CLAY 

37  16 

63  39 

790 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

8*  18 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  *6 

87  09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL  0,  CLARK 

0WEN5B0R0  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

37  *7 

87  08 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  0* 

88  46 

398 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

68  37 

3*0 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  FADUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  *8 

620 

7A 

H 

JESSE  FAIRCHILD 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

638* 

63  *2 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M,  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

83  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

MADISON 

37  4* 

6*  16 

1122 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6682 

OHIO 

37  13 

66  5* 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

36  51 

86  53 

590 

6P 

WM.  B.  PORTER 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  5* 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 

707* 

SCOTT 

38  23 

84  33 

791 

c 

LAWRENCE  ROGERS 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

7A 

7A 

SISTER  MARY  B.  BUTZ 

ST,  MARY 

37  35 

85  21 

7*3 

c 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

859 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

713* 

MAGOFFIN 

37  4* 

83  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

66  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

348 

7A 

PAUL  D.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

88  47 

345 

TVA-709 

SHELBYVILLE  2  W 

732* 

SHELBY 

38  13 

85  16 

825 

6P 

7A 

MRS.  WILLIE  S.  RATTA 

SHEPHEROSVILLE 

733* 

BULLITT 

36  00 

85  44 

446 

7A 

OVID  K.  MAGRUOER 

36  20 

85  16 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

37  06 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  H 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1050 

6P 

6P 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

760* 

WASHINGTON 

37  *1 

85  1* 

736 

7A 

WM,  H.  GOATLEY 

STEARNS 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

8*  29 

1420 

7A 

c 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

31  36  53 

85  *3 

664 

6P 

6P 

CHAS,  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

3   36  53 

65  *0 

7A 

1 

TVA-664 

TATHAM  SPRINGS 

37  52 

85  09 

692 

TAYLORSVILLE 

79*6 

SPENCER       1  8 

3fl  02 

65  21 

483 

7A 

MRS.  KATHRYN  B.  CARR 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE 

3 

36  *2 

85  *1 

920 

c 

STANLEY  HURO 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

81** 

TRIGG 

9 

36  45 

88  05 

390 

7A 

TVA-680 

8179 

ANDERSON 

4, 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UMONTOWN  DAH  *9 

UNION 

37  46 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

82*6 

JESSAMINE 

A 

37  51 

84  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VAN8UREN 

8250 

ANDERSON 

8 

37  58 

85  10 

558 

7A 

EDWARD  B.  STEVENS 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

7 

38  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBUR6  7  NE 

8*86 

LINCOLN 

2 

37  25 

64  36 

1215 

7A 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

MORGAN 

5 

37  55 

83  15 

8A 

8A 

MRS.  ELIZABETH  BROWN 

WILLIAMSBURG  2 

8709 

36  ** 

84  10 

1010 

6A 

BA 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

871* 

GRANT 

^ 

38  36 

8*  38 

914 

7A 

7A 

HENRY  NORThCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

872* 

LEE 

4 

37  36 

83  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

585 

BA 

8A 

8A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  * 

882* 

SUTLER 

3 

37  11 

86  38 

50* 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HEM  STATIONS 

i 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

7 

38  19 

83  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

WARSAW  LOCK  39 

8*46 

GALLATIN 

f 

38  46 

6*  56 

466 

7A 

"'*! 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PUBLICATION  ENDED 

6012 

CARTER 

36  18 

83  11 

772 

c 
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OCT  J 
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KENTUCKY  -  AUGUST  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   100°  on  the  26th  at  Louisville  WB  AP 
Lowest  Temperature:   48°  on  the  3rd  at  Vanceburg  Dam  32 

Greatest  Total  Precipitation:   14.09  inches  at  Madisonville  1  SE 

Least  Total  Precipitation:   0.78  inch  at  Louisa  2 

Greatest  One-Day  Precipitation:   7.12  inches  on  the  29th  at  Richmond 
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T«mpaialu 


we<;tern 
beavfr  pam 

BENTON    7 

fORDS    FERKY    0AM    iO 
GOLDEN    POND    8    N 
GREENVILLE    2    W 

HENDERSON    *    SW 

HICKMAN    1    E  *M 

HOPKINSVILLE  *M 

LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MUROAY 

OMENSBORO  2    M 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 
RUSSEILVILLE 


CENTRAL 

ANCHORAGE 

BAROSTOKN    S    J    PREP    SCH    H 

BONNIEVILLE 

BOWLING    GREEN    FAA    AP 

CAMPBELLSVILLE 

CLERMONT    I    SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW    WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB    AP 
MAMMOTH    CAVE    PARX 
SCOTTSVILLE 

SOMMER    SH*OE 
WOLF    CREEK    DAM 


BLUE    GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARiroiLTOfl  LOCK  1 
COVINGTON  W8  AIRPORT      R 
CYNTHIANA  2  AM 

DANVILLE  AM 

DIX  DAM 

FALMOUTH 

FLEMINGS8URG  2 

FRANKFORT  LOCK  *  AM 

LEXINGTON  WB  AIRPORT      R 

MAYSVILLE  DAM  33  AM 

MOUNT  STERLING 

RICHMOND  AM 

SHELBYVILLE  2  W 

WARSAW  MARKLAND  DAM        AM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW         AM 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER  AM 

8ENHAM  AM 

BLAINE 

DEWEY  DAM  AM 

FARMERS 

GRAYSON  1  SE  AM 

HEIDELBERG  LOCK  1*  R 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH     AM 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  *  SE 

MIDDLESBORO 

MONTICELLO 


I! 


as. 2 

BB.« 
89.  « 
90.0 
8T.9M 

88.0 
91.2 
fl9.» 
89.2 
86.0 

86.9 
89.5 
86.8 
87.5 
69.') 

68. S 
89.5 


86.9 
66.3 
87.6 
90.0 
89.3 

92.1 
89.1 
87.* 
89.1 
90.4 

87.5 
91.9 
91.2 
88.0 
89.2 

89.0 
B9.e 


91.4 

ee.o 

89.3 
90.0 
87.6 

88.7 
89.3 

87.8 
89.4 
87.5 

87.2 
88.3 
87.5 
87.8 
91.2 

87.9 


86.2 
89.0 
90.0 

89.8 
89.2 
90.7 
86.8 
85. 6M 

91.3 

86.0 
89.8 
89.4 
88.3 


67.7 
66.1 
69.8 
65.3 

67. 5M 

68.0 
66.6 

67.3 
67. -i 
67.4 

69.0 
68.8 
68.0 
66.7 
66.2 

67.9 
68.0 


66.6 
66.2 
66.5 
67.6 
67.5 

66.6 

66.3 
66.6 
67.2 

67.4 

68.5 

70.8 
70.0 
61.8 
67.4 

66.6 
64.1 


65.6 
66.6 
67.6 
64.4 
67,1 

68.0 
65.4 
55.5 
66.5 
68.7 

65.2 
66.0 
66.1 

67.1 
69.3 

65.4 


67.6 
64.8 
65.5 
61.8 
61.6 


65.7 
63.9 
64.3 
55.3 
52. 8M 

59.5 
65.9 
55.5 
64.6 
66.5 


76.0 
77.5 
79.6 


76.0 
78.9 


77.7 

79.0 
79.2 
76.4 
78.1 
78.8 

76.2 
78.8 


76.8 
77.3 
77,1 
78.9 
78.4 


77.0 
78.2 
78.9 

78,0 
81.4 
80.6 


77.8 
77.0 


78.5 
77.3 
78.5 
77.2 


77. 

5 

78. 

4 

77. 

4 

76. 

7 

78. 

0 

78. 

1 

75. 

2 

77, 

2 

76. 

8 

77. 

5 

80 

3 

76 

7 

77.6 

78 

7 

77 

1 

75 

.9 

75 

i4 

75 

.8 

77 

.8 

76 

.6 

77 

,5 

77 

.1 

74 

.2M 

75 

.4 

77 

,0 

77 

,7 

77 

,0 

77 

,4 

,3 

1.6 


2.1 
2,5 


,6 

2.0 


59  10 
58  11  + 


98 

6 

95 

25  + 

97 

25 

97 

25 

94 

26 

96 

25+ 

97 

2  5+ 

94 

25  + 

95 

27  + 

95 

22 

94 

26+ 

96 

24 

95 

26+ 

94 

21 

99 

24 

97 

25 

98 

14 

95 

25 

93 

26+ 

97 

26 

95 

25+ 

96 

24+ 

96 

25 

99 

15 

95 

25 

92 

17 

98 

12 

94 

25  + 

97 

26  + 

95 

26+ 

97 

25 

52  17+ 
56  12 
56  13 
56  13+ 
55  12 


12+ 

0 

13+ 

0 

3 

0 

11 

0 

11 

0 

17 
20 
13 

0    14 
0    15 


^i 


0       0 
0       0 


5.56 
9.28 
5.76 
6.95 

9.71 
4.08 
3.54 
3.61 
14.09 

4.29 
3.19 
8.45 
3,61 
4.12 

5.30 
4.25 


3.71 
1.30 
3.52 
3.76 
3.83 


6.05 
3.40 
6.44 

.13 

.37 


.20 
5.03 


2.91 
.88 


3.81 
5.59 
4.66 
2.42 
4.57 


4.98 

5.27 
5.20 
2.73 
3.86 

4.09 
3.30 


3.44 
3.25 
1.80 
4.50 
3.67 

2.81 
3.21 

5.30 
2.33 
2.19 

1.23 
1.77 
9.41 
4.95 
3.32 

3.31 


2.04 
2.90 
2.82 
3.59 
1.73 

2.10 
4.44 
2.51 
3.86 
1.02 

1.91 
2.59 
2.24 
1.86 

1.45 


1.53 
1.37 


1.42 
2.14 


.35 
1.54 


1.27 
1.18 


3.01 
1.96 


2.10 
1.47 
3.54 
2.50 
3.24 

2.96 
1.18 
2.54 
1.93 
3.42 

3.19 
1.20 
3.82 
1.59 
1.34 

1.65 
1.95 


1.47 
.62 

1.48 
.98 

1.12 

1.13 
1.58 
1.90 
1.30 
2.02 

1.79 
2.55 
1,65 
.81 
1.24 

.99 

.75 


1.26 
1.30 
1.16 
1.02 
1.47 


1 

.59 

,96 

3 

.31 

.75 

1 

.43 

.35 

.85 

7 

.12 

1 

.96 

1 

.70 

1 

.11 

.95 

.84 

.50 

.57 

.49 

.75 

2 

.35 

.98 

2 

.58 

.36 

.64 

.64 

.68 

.66 

.32 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See   Refeience   Notes   Following   Station   Inde 
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KENTUCKY 
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Tern 

peral 

u,e 

recip 

nation 

No  oi  Da/s 

Snov<,  Sleet 

No  ol  Dayi 

Slation 

M3« 

Mm 

« 

•     E 

tt     E 

o 

1  J  1 

1 

« 

i 

III 

1 

s"? 
«  6 

5 

5 
S 

5  . 

5, 

°  i 

» • 

o 

<  i 

<  i 

< 

SS£ 

I 

o 

° 

o 

S 

Si 

V.I 

"' 

h£ 

•^ 

liJ 

(5 

° 

° 

i  o 

s 

o 

■" 

o 

MOUNT    VERNON 

88.2 

65.2 

75.7 

92 

29  + 

55 

11 

0 

14 

0 

0 

0 

4.33 

1.05 

28 

.0 

0 

7 

<> 

PirEVILLE 

91,5 

67.4 

79.5 

98 

25  + 

59 

13 

0 

19 

0 

0 

0 

4.84 

.95 

1.00 

78 

.0 

0 

9 

1 

SOMERSET    1    N 

87.2 

55.0 

75.1 

93 

25 

55 

12 

0 

12 

0 

0 

0 

5.54 

3.15 

4 

.0 

0 

a 

3 

VANCEBURG    DAM    32 

88.6 

64.4 

75.5 

95 

2'. 

48 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

2.03 

-    1.83 

1.00 

18 

.0 

0 

4 

1 

WEST    LIBERTY 

AM 

89.2 

53.8 

76.5 

97 

2ft 

53 

3 

0 

14 

0 

0 

0 

4.11 

1.08 

18 

.0 

0 

8 

2 

WILLIAMSBURG    2 

AM 

90.8 

55. B 

78.3 

2.1 

95 

25  + 

59 

13+ 

0 

18 

0 

0 

0 

4.10 

.30 

.65 

18 

.0 

0 

10 

3 

0 

DIVISION 

75.9 

1.7 

2.95 

-       .93 

.0 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 
p.h. 

Relab 

ve    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

i 

Static- 

1 

III 

1 
1 

£    0 
II 

1       ^ 
&       1 

-1 

°  to 

ss 

&1 

01 

o  w 
•  -  u 

a 

O  H 
o  m 
■  ■  o 

Q. 

s 

3 

1 

o 

01 

§ 

1 

1 

•3 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

sw 

22 

6.6 

35 

SW 

16 

85 

89 

54 

61 

8 

2 

3 

0 

1 

0 

14 

- 

6.4 

LEXINGTON   WB   AIRPORT 

s 

13 

6.5 

- 

- 

- 

86 

91 

58 

67 

7 

5 

2 

0 

1 

0 

15 

- 

5.3 

LOUISVILLE   WB  AIRPORT 

s 

14 

7.3 

37 

S 

16 

85 

90 

57 

62 

5 

2 

2 

1 

3 

0 

13 

57 

5.7 

See   Reference   Notes   Following   Slalion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADOISON    DAN    44 
AOOlPMllS    1    N 

alhanv  4  ft 

ALirN 

A  f|  0*0*  AM 

A>»(  X     :    N( 

A^MLANP    nAH    7« 

BAmOUHVlLLC 

HAItPMOHN    S    J   PHtf    SCH 

flAXKIt 

BtAVIR    DAM 

nrNHAH 

BtNTON    ! 

acKFA  coLiecif 

aCMF*    WATER    WOftKS 

eLAINC 
BOfWIFVlLLe 
BOWLING   GRCCN 
BOWLING   GRCfN    SUB&TA 
BOWl ING   OnitH    FAA    AP 

BRtNT     0AM    S6 
BAOWNSVILLE    LOCK    6 
BURDINE     2    NC 
BuRKf  JIVILLC 
CAOi;    LOCK    E 

CALMOUN    LOCK    2 
CANPBELLSVlLLE 
CANETVlLLt 
CAftttOLLTON    LOCK     1 
CLAY    CITY    1    WNW 

CLEWWKT     1     SSC 

coeB 

COLLEGE    HILL    LOCK     11 
COVINGTON    W6    AIRPOAT  f 

CUMBERLAND    FALLS    ST     PK 

CVNTHIANA 
CYNTHIANA    2 
DANVILLE 
DCLPHIA    1    e 
DEWfT    DAM 

DIK    DAM 

DUNDEE  BARRETTS  fORD 

DUNMOR 

EIWrvlLLE    LOCK    F 

EDMONTON 

ELIZABETHTOHN 
ELKMORN    CITY 
ELKtON    2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMIN05BURG 
FLEMIMGSSURG    2 
FORD    LOCK     10 
FORDS    FERRY    DAM    50 
FRANKFORT    LOCK    4 

FRANKLIN    1    E 

FREEBURN    2    SV 

FRENOeURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER   WORKS 

GCST    LOCK    i 

GLASGOW 
GLASGOW  HKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  PONO  9    N 

GRANT  DAM  3B 

GRATSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENS6URG  HIWAT  61  BR 

GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      I 
HENDERSON  4  SW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOWtlNSVlLLE 

HYOEM 

INEZ 

IRVINGTOM 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  MNE 

KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  1  SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPORT    I 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  B 

LOCKPORT  LOCK  2 

LONDON  FAA  AIRPORT 

LOUISA  2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  GAGE 
LOVELACEVILLE 

MAOISONVILLE  1  SE 
MAIWOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  4  SE 
MATFIELD 
MATSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

NIOOLESBORO 
MIDWAY 
MILLERSTOWN 
MONT  I CELLO 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
NUNFORDVILLE  1  N 
MURRAY 
OLNEY 


l.Tl 
2.»T 

2.3a 


2.61 
2.44 

4.39 

T.B* 

3. as 

3.01 


3.04 
1.80 
2.4A 


4.40 
3.67 
1.97 
2.10 


3.30 
2.89 
9.28 
2.33 

6.21 
3.37 
2.73 
5.« 


2.63 

2. SI 
2.62 


4.oa 

3.09 
2.82 
1.02 
3.34 

2.84 
1.91 
4.57 
1.83 
3.3S 


.82    2.10 
.37 

1.47    1.31 


1.02       .12 
.1' 

1.07  1.3 
.42  .9 
.62  .0 
.30 

1.07 
.02       T 

.67 


.10 

.10 

.02 

.12 

.30 

.42 

.10 

.12 

.4C 

1.37 

.4( 

3.30 

.20 

.45 

RECORD  MISSir«3 


T  .05 

2.06 

.12    1.90 

.16 

.06       .21    2.60 


.04 
.44 

.15 
2.04    , 


.14 
T 
•  90 

2.00 
.09 


T.oq 


.94 
.13 

1.20       .06 
1.13    2.97 


10     u 


Day  ol  month 

la  Ts'Firr  19 ' 


ir[^i7  T 18 


1.0«     1.4' 
.14    2, to    1. 


.40 
•  OS 

1.37 


.20    3,24 

T  .19    1.70 

.09       .07 


,67 

T 
.09 


10    20    ai 


2.00 

.29 

.13 

.07 

1.16 

.42 

.30 

.30 

.74 

.19 
1.30 

.09 

.22 

.78 

.14 

.36 

.01 

.02 

.21 

.13 

l.SO 

2.95 

1.85 

1.03 

.04 

1.89 

.19 

.24 

1.93 

.08 

3.27 

.28 

.22 


.07    1,67 

See  Reference  Notea  Following  station    Index 
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as 
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.06 
1.91 


«L"1 


.16    1 
1.40 


30 

31 

! 

.11  • 

.01    . 

.11 

.23 

.04 

•  16    . 

.56    . 

.04 
.65 

T 

.98    . 

.75    . 
.29    . 

,15    . 

.41 

.02    . 
.03    . 

.74    . 

.01 

T 

T 

•  02 

•  03 

T          • 
.03    . 

.03 

.30    . 

.02 

.12    . 

.15    , 

.86 
•  56 

T 

.64    . 

,01 

.09    . 

,17 
T 

T          . 

.12    . 
.26    . 

.01 
.16 

.07    . 

.05    , 
•  28    , 

,09    . 

.48    . 
.92    . 

.06 

T 

.10    . 
.71     . 
.16    . 
.12    . 
.53    . 

,18 

1. 18 
.20 

.28    . 

.13    • 

.04    . 

,02 

.05    . 

,91 

.20    ! 
.10    . 

.10    . 

.02 

.25    . 

.03    . 

.07 
,01 

.08 

T 
.66    . 

,14 

2.95    . 

,05 

,03 

•  30    • 
.23    . 

.08 
.07 

.40 

.03    . 
.11     . 

DAILY  PRECIPITATION 


COr/TINUED 

AUC 

U5T 

1959 

"o 

Day  of  month 

Station 

o 

(2 

1  1  2  1  3 

4  1 

5 

6 

7 

8  1  9 

10  {  11  I  12 

13  1  14  1  15 

16 

17 

18 

19 

20   21 

22   23   24 

25   26   27 

28   29  1 

30 

31 

ONEIDA 

4.36 

.10 

.12 

.14 

.19 

.10 

.20 

.41 

.39 

1.93 

.04   .74 

ONEONTA  0AM  55 

3.J6 

T 

.20 

.13 

.12 

1.30 

.15 

.62 

OMENSBORO  2  W 

8.45 

.11 

1.56 

.30 

.13   T 

*05 

3.82 

.62 

.02 

1.56   .28 

OWENSSORO  0AM  46 

7.70 

.10 

.90 

.28 

.12 

.01 

3.93 

.66 

T 

1.35   .35 

PAOUCAM  FAA  AIRPOPT 

3.81 

T 

1.28 

T 

.02   T 

.12 

1,59 

.n? 

.13   .51 

.14   T 

T 

PAOUCAM 

4.12 

1.34 

1.21 

1.07 

.50 

PAINTSVILLE 

2.63 

.10 

.10 

T 

.13 

.02   .45 

1.08   .62 

.13 

PIKEVILLE 

4.84 

.41 

.92 

.06 

.06 

.03 

.20 

,10 

,01 

.04   .34 

1.00   .32 

.48 

.87 

PINEVlLLE 

1.75 

.02 

.16 

.46 

.07 

.02 

T 

.02 

.29 

.03 

.15 

.06        T 

.03  "  .42 

T 

PRINCETON 

6.30 

.91 

1.66 

.78 

.17 

1.33 

.65 

.10   .07 

.16   .47 

RAVENNA  LOCK  1? 

3.62 

.32 

.09 

.45 

.10 

r 

,18 

T 

.06 

.28  1.80 

.34 

RICHMONO 

9.41 

T 

.08 

1.15 

.34 

T 

.09 

T     T 

.09 

T 

T    7.12 

.54 

ROCHESTER  LOCK  3 

7.59 

.32 

1.67 

,96 

,61 

.06 

1.60 

1.61 

.15   .41 

BUSSELLVILLE 

4.25 

.35 

.16 

1.95 

,01 

.02 

1.21 

.05 

.03 

.34   .08 

.05 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

3,98 

.38 

.42 

1.64 

.02 

T 

1.09 

.29   ,03 

.11 

SALVISA  LOCK  6 

2.02 

T 

.14 

T 

,06 

.16 

.37 

T 

•02  1.22 

.05 

SALYERSVILLE  2    SE 

2.14 

.48 

.08 

.08 

.06 

.58 

.38   .24 

•  03 

.19 

SCOTTSVILLE 

3.86 

1,24 

,43 

.09 

.32 

.20 

.11 

.34 

.18 

.22 

.63 

•  10 

SEBREE 

9.77 

.64 

.90 

2.86 

,30 

1.40 

2.55 

l.IO 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

4.81 

.11 

.10 

1.71 

.25 

1.85 

.08 

.71 

SHELBYVILLE  Z    W 

4.95 

.16 

.86 

1.96 

.25 

r    .77 

.95 

SMEPHEROSVILLE 

3,S9 

.65 

;  1.00 

.38 

.16 

.94 

.44 

SOMERSET  1  N 

5.54 

3.15 

T 

,03 

.12 

,14 

.06 

.11 

.01 

.70 

.65   .01 

T 

.11 

.44 

.01 

SPRINGFIELD 

3.30 

,56 

,28 

.43 

.38 

.30 

,13 

T 

.30   .90 

STEARNS 

2.96 

.07 

,70 

.52 

.10 

.57 

.46        .07 

.11   .34 

SUMMER  SHADE 

4.09 

.42 

.42 

.27 

T 

.09 

T 

.05 

.16 

.07 

.97   T 

.65 

.99 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

3.49 

,72 

.15 

.11 

.06 

.05 

.18 

.07        .8^ 

.01 

.06   .38 

.63 

TAYLORSVILLE 

3.66 

.27 

.05 

1.05 

.68 

.21 

.20 

.50 

•  70 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

4.87 

1.32 

,12 

1.48 

T 

.15 

.19 

.03 

.11 

.68 

,01 

.76 

TYRONE  LOCK  5 

3.25 

.02 

,07 

.07 

.15 

.16 

.06 

.04  1.33 

1.35 

UNIONTOWN  DAM  49 

6.83 

.90 

.90 

2,78 

.05 

1.98 

1.10 

.12 

.10 

.87 

.03 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

9.26 

.13 

T 

.03 

1.57 

.05 

•  46 

.49 

T 

.17 

T         .01 

T    6.35 

T 

VANBUREN 

RECORD  MISSING 

VANCEBURG  DAM  32 

2.03 

.45 

1.00 

.21 

.02 

T     .35 

WARSAW  MARKLANO  DAM 

3.32 

T 

.30 

T 

.16 

.02 

1.70 

.14 

.40 

.05   .55 

WAYNESeuRG  7  NE 

2.59 

.18 

.24 

.15 

.09 

.15 

.10 

.16 

T    1.26 

.26 

WEST  LIBERTY 

4.11 

,43 

T 

.43 

.25 

.65 

1.08 

.06 

.05        .32 

.39   .45 

WILLIAMSBURG  2 

4.10 

.08 

.41 

.20 

.60 

.24 

.11 

.65 

.47 

.41 

.02 

.21   .64 

.06 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

3.31 

,04 

.03 

.07 

.13 

.03 

.25 

.71 

,17 

T 

.24 

T     .44 

.09 

1.11 

WILLOW  LOCK  13 

4.40 

.35 

.22 

.30 

.21 

.11 

.23 

.24  2.74 

WOLF  CREEK  DAM 

3.30 

.60 

,08 

.05 

.35 

.06 

.40 

.16 

.02 

.75 

.35 

.06   .32 

.07 

.03 

WOODBURY  LOCK  4 

6.11 

.90 

,92 

.14 

1.10 

.19 

.70 

1.08 

.02 

.07   ,99 

T 

alned  by  ' 
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REFERENCE  NOTES 
State  Cllmatologl 


Figures  and  letters  following  the  station  nave, 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  on 
Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degre 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which 


au  Airport  Station,  Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville 


such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  p 
y    in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue 
ata  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  to 


bulletin, 
o  be  Included 


this  Is 


Divisions, 
Unless  oth 


used  in  "Climatological  Dat 


bee, 


effective  ■ 


age  dally  temper: 
Bureau  type  pan 


equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  i 
ent  points  for  successive  observations;  consequently  Oi 


th  data  for  June  1956. 

in  °F,  precipitation  and  evapo 


rded  during  24  hoi 


inches  and  wind  movement  In  miles.   Uonthly  degree  day  totals 

and  Wind"  Table.   Uax  and  Uin  in  "Evaporatio: 
o  represent  observations  taken  at  the  presen 


aken 


rd. 


Table  and  the  "Snowfall  and  Sno' 


I  Ground"  Table,  and  in  the  seaso: 


wfall  table  Include  i 


and  sleet.   Entries  of  sn 


Data  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  tine. 


Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observ 
In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  colum 
Hourly  precipitation  values  are 
Table.  Omission  of  data  in  any 


Recording  Rain  Gag 
"Soil  Temperature" 
"Snowfall  and  Snow 
"Supplemental  Data 


Table 


Ho  record  In  the  "Climatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Tempera 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the 

-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Tabl 

+   And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  wit 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cove; 

on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AB   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH   Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B   Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  i 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  dayi 
carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  i 

R   Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  var; 
SS   This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  i 


ion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations 
under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 
ocessed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Precipitati 
nth  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 
Table  is  indi< 


ground  values 


Snowfall  and  Sno' 

tomatic  wind  ins 

d  ground;  I 


end  the  St 


T  Trace, 

V  Include 

X  Observation  tlm 

VAR  This  entry  in  t 


all 


1  fo 


nth 


that  the  ther 


'  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 
to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


all  of  whlc 


Information 
publication 
be  found  in 


jstatloos  through  1955  may  be  found 

in  the  publication 

"Substation  History"  for  thi 

Washington  25,  D.  C.  for  30  cents. 

SlBilar  laformatio 

n  for  regular  Weather  Bureau 

obtained  as  indicated  above,  orice 

15  cents. 

f  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc . ,  of 

Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Offl 

1  of  Local  Climatologlral  Data  for  the  respective  statl 

d  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Stimmary.)   Checks  and  moDsy  orders  should  be  aade  payable 
apondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docuaents,  Governsent  Printing  Office,  Washington  2 


DAILY  TEMPERATURES 


KtmuCKV 
AUGU',1     1'»>J 


Bay  Ol  Moiilli 


ANf  MOKACtf 


ASHLAND  DAM  ."» 


nARnouRviii r 


BARPSTOKN    5    J    PREP    SCM 


nf AVt  R    DAM 


HEREA  COLLEGE 


BONNIEVILLE 
BOWLING  GREEN  fAA  AP 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 
COVINGTON  MB  AIRPORT 
CTNTHIANA  2 


OEMEr  DAM 

01 X  DAM 

ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGS8URG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  <! 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  <,  SW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
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61 
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62 

88 
56 

90 

91 
62 

6) 

89 
61 
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60 

90 
62 

a? 

62 

92 

67 

90 
53 

87 
57 

■  9 
60 

94 
65 

B7 
60 

93 
61 

S6 
55 

88 
52 

BA 
59 

89 
64 

90 
63 

95 
68 

86 
62 

90 
63 

Bl 
63 

83 

60 

B8 
61 

92 

61 

84 
59 

81 

57 

88 
53 

85 

55 

86 
64 

85 
62 

88 

70 

85 
58 

87 
65 

88 

63 

86 
59 

90 
65 

84 
60 

83 
56 

85 
68 

85 
52 

81 
60 

83 

55 

89 
66 

96 

70 

88 
64 

85 
60 

85 
63 

90 
65 

90 
61 

94 
66 

86 
60 

83 
51 

86 

60 

87 
63 

92 

63 

86 
58 

89 
58 

89 
63 

92 
69 

88 
62 

89 
54 

85 
57 

87 
67 

88 
64 

89 
66 

■86 
54 

91 
52 

86 
64 

92 
66 

78   «9 
69   64 


85   88   87 
74   68   6  7 


88   90 
68   67 


83   89   69 

72   69   68 


64  68  6  7 

90  91  76 

73  70  70 

90  83  90 
62  65  56 

91  86  89 

72  69  70 

89  91  98 

71  61  63 

82  88  91 
66  63  64 

83  90  81 

73  68  70 

89  93  78 

73  72  71 

83  90  89 

73  70  69 

82  87  87 

70  65  67 


84  89  90 
69  65  70 

85  84  90 
61  64  63 


90   90 
65   65 


89   84   86 
58   67   56 


74  58  57 

87  91  88 

74  65  70 

84  88  90 

70  55  55 

84  87  90 

71  67  54 

80  86  88 

72  66  53 

90  90  76 

72  71  70 

90  83  91 

62  66  67 

86  90  78 

73  59  70 


72  70  54 

86  83  86 

55  55  66 

91  85  91 
65  59  71 

86  90  74 

73  70  70 

87  88  87 
70  65  55 

87  85  76 

70  70  69 

92  93  95 
58  72  72 


94   89   91 
73   72   70 


84   88   90 
64   53   50 


70   57   59 


78   79 
62   61 


82   82 
61   60 


89   83 

67   99 


89   83 
50   59 


81   84 
67   60 


79   84 
64   63 


85   83 
63   64 


80   81 
65   62 


88   80 
64   60 


85   79 
55   55 


86   83 
55   65 


85   82 
61   60 


83   84 
59   62 


81   S3 
58   63 


79   81 
55   60 


81   82 
53   66 


88   80 
53   53 


82   82 
62   53 


85   80 
64   64 


84   85 
70   53 


75   82 
62   63 


90   86 
51   62 


53   62   60 


88   80 
61   64 


84   84 
61   58 


10  I  11  I  la  I 


13  I  14  ,  It 


85   90 
98   60 


87   »7   91 
61   60   61 


84   87   90 
57   93   98 


82   83   85 

61   50   99 


84   89   89 
59   59   60 


81   83   89 
97   96   92 


84   89   89 
97   57   57 


86   86   90 
62   50   60 


80   87   90 
60   58   60 


ee     90  93 
58   58   58 


83   86   87 
65   64   56 


84   84   86 
60   69   60 


64   86   91 
51   59   50 


84   85   96 
58   58   64 


85   88   92 
59   56   58 


85   87   91 
58   56   55 


84   87 
55   55 


82   88   92 
62   53   64 


85   85   87 
50   59   60 


58   60   59 
84   87   90 


82   88   90 
55   55   58 


86   90 
59   69 


85   85   91 
58   57   55 


83   86   92 
59   58   59 


77   83   87 
58   58   53 


85   83   86 
59   60   50 


86   88   98 

55   54   52 


87   90   94 
57   59   58 


92   92   90 
60   69   67 


67   62   67 


5  7   60   60 


91   91   89 
61   66   66 


90   92 
58   59 


91   91 
59   66 


87   87   88 
61   64   57 


95   95   88 
59   53   58 


96   96   91 


60   53   57 


93   91   91 
65   65   69 


93   91   89 
63   66   57 


96   93   91 
58   53   67 


95   92   89 
61   64   68 


95   95   92 
62   69   71 


92   95   94 
56   51   54 


91   92   91 
60   65   65 


91   96   95 
60   50   50 


92   92   91 


91   90   89 
61   54   55 


95   94   90 
56   61   63 


65   58   60 

93   92   92 
59   51   56 


93   90   89 


93   93   93 


51   64   58 


93   89   90 
61   55   55 


57   59   53 
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65   66   68 


96   95   93 
53   53   57 


62   65   70 
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89 

89 
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86 
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67 

88 
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69 
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69 
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70 
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55 
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57 
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94 
58 
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56 
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58 

92 
58 
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70 
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68 
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68 
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70 
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54 
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68 
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67 
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69 
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59 
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70 
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68 
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59 
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70 
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54 
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54 
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57 
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57 
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59 
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61 
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64 
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59 
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59 
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59 
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69 

70 

97 

71 
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72 

94 
68 
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69 

92 

70 

93 
68 
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69 
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70 
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71 
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69 
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67 
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68 
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69 
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70 
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71 

94 
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89 

71 

92 
69 

87 
68 

87 
67 

90 
65 

89 
68 

90 
66 

90 
67 

84 
71 

81 
69 

90 
69 

89 
71 

88 

70 

89 
58 

90 

70 

90 
68 

89 
65 

87 
73 

88 
69 

88 
61 

94 
71 

92 

71 

92 
64 

86 

71 

91 
69 

93 
64 

90 
69 

90 
69 

90 
65 

83 
69 

86 

70 

87 
66 

87 

70 

87 
70 

84 

67 

86 

71 

86 

70 

88 
66 

87 
70 

88 
69 

96 

67 

89 
73 

90 
69 

91 
55 

88 
70 

86 

68 

90 
56 

88 
70 

87 

68 

88 
65 

92 

71 

88 

73 

89 

59 

81 
71 

88 

70 

89 
66 

87 

70 

87 
68 

87 
56 

91 
70 

91 

72 

90 
54 

90 
71 

86 
68 

88 
66 

87 
71 

90 
70 

90 
55 

89 
69 

89 
71 

89 
57 

85 

71 

87 
69 

88 
58 

91 
70 

90 
71 

91 
66 

86 

70 

96 
68 

96 
68 

77 
69 

58 

81 
66 

89 

70 

91 
72 

90 
67 

85 
65 

91 
64 

90 
63 

92 

71 

89 
70 

89 
56 

•  6.9 
66.6 


88.3 

66.2 


88.2 
65.9 


88.2 
67.7 


89.0 
61  .8 


88.9 
66.1 


90.0 
61.6 


90.0 
67.8 


89.3 

67.5 


86.0 
66.6 


92.1 
66.6 


89.3 
67.6 


90.0 
64.4 


87.8 
67.1 


89.8 
65.7 


88.7 
68.0 


89.1 
66.3 


89.3 
65.4 


89.2 
63.9 


87.8 
65.5 


89.4 
59.8 


87.4 
56.6 


90.0 
65.3 


90.7 
54.3 


87.9 
67.5 


88.0 
68.0 


91.2 
66.6 


85.6 
62.8 


89.5 
57.3 


See  Reletence  Notes  Followiiig  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
AUGUST  1959 


Station 


Day  Of  Month 


10      11      12      13      14      IS     16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27 


LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LONDON    FAA    AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE    WB    AP 

LOVELACEVILLE 

NAD  I SOKV I LLE    1     SE 

MAMKJTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  »  SE 

NAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDOLESBORO 

MOHTICELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SMELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEeuRG  DAM  32 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


MAX 

86 

85 

89 

eft 

90 

79 

MIN 

70 

65 

66 

71 

70 

71 

MAX 

65 

82 

85 

83 

68 

66 

MIN 

69 

64 

65 

70 

59 

56 

MAX 

8ft 

86 

90 

82 

89 

69 

MIN 

65 

61 

65 

59 

65 

66 

MAX 

90 

88 

92 

8ft 

9ft 

92 

MIN 

71 

70 

68 

72 

58 

73 

MAX 

91 

88 

91 

82 

9ft 

86 

MIN 

71 

68 

69 

70 

67 

73 

MAX 

ea 

90 

9ft 

89 

93 

86 

MIN 

69 

6ft 

66 

7ft 

73 

72 

MAX 

86 

87 

92 

90 

90 

75 

MIN 

69 

61 

67 

76 

71 

59 

MAX 

87 

88 

90 

87 

93 

85 

MIN 

66 

55 

60 

65 

65 

65 

MAX 

87 

86 

90 

8ft 

90 

89 

MIN 

68 

58 

62 

70 

66 

57 

MAX 

90 

92 

93 

91 

9ft 

88 

MIN 

71 

65 

68 

80 

7ft 

72 

MAX 

90 

86 

80 

81 

82 

88 

MIN 

6ft 

62 

56 

59 

65 

57 

MAX 

89 

90 

89 

83 

91 

86 

MIN 

67 

58 

52 

70 

67 

66 

MAX 

87 

87 

90 

83 

89 

86 

MIN 

70 

59 

65 

70 

71 

71 

MAX 

86 

83 

86 

82 

8ft 

ee 

MIN 

67 

60 

58 

71 

67 

69 

MAX 

90 

86 

89 

88 

87 

88 

MIN 

69 

59 

53 

65 

55 

57 

MAX 

89 

90 

9ft 

91 

92 

86 

MIN 

70 

6ft 

68 

75 

7ft 

70 

MAX 

89 

89 

9ft 

Sft 

90 

75 

MIN 

68 

66 

68 

7ft 

67 

56 

MAX 

87 

89 

92 

88 

90 

65 

MIN 

69 

64 

70 

75 

72 

70 

MAX 

89 

92 

95 

91 

95 

85 

MIN 

68 

6ft 

69 

76 

73 

72 

MAX 

88 

89 

90 

eft 

87 

91 

MIN 

71 

60 

62 

70 

70 

67 

MAX 

89 

90 

93 

85 

87 

8ft 

MIN 

71 

6* 

69 

7ft 

72 

71 

MAX 

90 

8ft 

83 

69 

81 

89 

MIN 

70 

63 

62 

69 

65 

65 

MAX 

89 

91 

95 

89 

93 

75 

MIN 

70 

71 

67 

75 

71 

70 

MAX 

88 

88 

92 

90 

91 

83 

MIN 

69 

59 

65 

71 

72 

72 

MAX 

.8 

85 

86 

82 

87 

85 

MIN 

69 

6ft 

63 

69 

65 

69 

MAX 

8ft 

8ft 

90 

82 

89 

86 

MIN 

69 

59 

62 

66 

67 

59 

MAX 

88 

88 

97 

85 

90 

78 

MIN 

66 

60 

66 

72 

70 

71 

MAX 

87 

8ft 

85 

83 

87 

ee 

MIN 

62 

57 

*e 

68 

65 

65 

MAX 

90 

85 

87 

85 

92 

9ft 

MIN 

70 

60 

51 

66 

69 

70 

MAX 

91 

86 

8ft 

89 

8ft 

87 

MIN 

6ft 

59 

53 

53 

56 

6ft 

MAX 

96 

89 

91 

92 

85 

93 

MIN 

68 

59 

61 

58 

59 

58 

MAX 

90 

86 

82 

62 

82 

89 

MIN 

65 

58 

58 

60 

55 

65 

MAX 

92 

87 

86 

92 

87 

90 

MIN 

69 

57 

59 

6ft 

69 

59 

66 
67 

78 
53 

81 
55 

82 
62 

85 
62 

91 
62 

66 
71 

77 
67 

83 
6ft 

8ft 
62 

86 
51 

92 

6ft 

eft 

59 

ei 

66 

83 
6ft 

8ft 
57 

86 
59 

91 
55 

91 

72 

65 
65 

83 
69 

86 
55 

90 
55 

96 
65 

90 
70 

80 
67 

62 
66 

87 
6ft 

91 
52 

96 
61 

88 

72 

82 
6ft 

8ft 
61 

83 
59 

65 
5ft 

91 
60 

87 
70 

62 

62 

80 
65 

83 
50 

85 
59 

89 
50 

88 
55 

8ft 
58 

eft 

62 

83 
55 

87 
5ft 

82 
5ft 

85 
68 

8ft 
71 

85 
63 

85 
61 

67 
60 

92 

57 

90 
70 

79 
52 

85 
65 

8ft 
50 

86 
60 

90 
61 

87 
67 

85 

58 

80 
62 

80 
50 

82 

58 

88 
56 

82 
57 

65 

70 

85 

60 

85 
59 

87 
59 

91 
56 

83 

70 

80 
58 

82 
6ft 

83 
51 

86 
53 

90 
55 

eft 

58 

83 
66 

83 
62 

86 
58 

85 

57 

91 
58 

86 

5ft 

83 
65 

82 
65 

82 
65 

86 
55 

90 

5e 

90 
71 

80 
67 

83 
65 

8ft 
60 

87 
60 

90 
62 

88 
70 

80 
53 

65 
65 

84 
58 

89 
60 

92 
61 

86 

67 

75 
53 

81 
62 

81 
51 

85 
50 

90 
60 

89 

71 

83 
63 

86 
69 

85 
60 

88 
61 

89 
61 

89 
69 

8ft 

72 

67 
6ft 

87 
63 

90 
6ft 

95 
61 

88 

70 

61 
53 

83 
60 

82 
59 

85 
60 

90 
51 

85 
70 

63 
57 

80 
63 

82 
58 

83 
57 

85 
58 

88 
66 

8ft 
52 

8ft 
65 

6ft 
58 

87 
58 

91 
59 

86 

70 

79 
63 

8ft 
6ft 

83 
59 

86 

58 

91 
59 

85 

70 

85 
6ft 

81 
65 

8ft 
62 

87 
59 

91 

60 

85 
70 

80 
66 

8ft 
62 

83 
57 

8ft 
56 

88 
55 

86 
69 

77 
62 

eft 
63 

84 
57 

86 

58 

93 
58 

8ft 
6ft 

76 
65 

60 
61 

83 
59 

8ft 
58 

89 
60 

91 
73 

8ft 
66 

65 
6ft 

88 
62 

89 
62 

95 
65 

89 
65 

66 

69 

62 
62 

83 
56 

65 
57 

69 
56 

85 
69 

87 
59 

85 
62 

86 

51 

87 
61 

69 
59 

91 

57 

86 
62 

76 
61 

79 
58 

82 
58 

86 
61 

62 
68 

87 
65 

80 
62 

85 
59 

eft 
57 

88 
66 

92   89 

70   70 


65   57   70 


93   91   87 
60   61   67 


97      9ft      9ft 
67      72       7ft 


97   95   92 
55   69   71 


92   87   86 
6ft   67   59 


90   88   92 


80   90   89 
58   60   6ft 


9ft   93   90 
65   50   51 


91   87   66 


66 

70 

69 

90 

9ft 

92 

59 

60 

63 

92 

92 

88 

56 

60 

59 

92   89   87 
60   6ft   68 


94   9ft   91 


60   61   59 


67   69   71 


91   88   88 
65   66   70 


91   86   86 
65   69   70 


92   88   69 
65   58   70 


97   94   93 
59   50   55 


63   57   71 


93   91 
53   67 


89   89 
71   70 


90   89 
66   69 


93   93   90 
63   66   63 


90   90   85 
60   59   65 


93   92   91 
61   63   67 


91   93   91 
59   62   65 


96   93 
65   66 


90   94   96 
59   56   62 


9ft   96   92 
59   63   6ft 


93   93 
55   69 


92   94   91 

57   60   64 


77   90 
69   59 


80   90 
69   6  8 


83   95 
67   58 


60   95 

70   70 


81   90 
65   57 


82   90 
67   59 


85   92 

63   55 


85   80 
55   66 


86   90 
63   56 


81   90 
66   66 


85   90 
69   68 


85   89 

70   70 


79   91 
57   57 


80   89 
66   58 


62   92 
66   66 


91   96 
56   70 


89   90 
68   62 


Sft   81 
68   66 


82   90 
69   58 


83   91 

70   59 


80   90 
68   57 


65  90 

66  63 


85   92 

71   57 


85   90 
66   56 


83   96 

72   71 


87   86 
63   65 


89   87 
65   55 


86   79 
55   67 


86   85 
64   52 


90  90  92 

70  71  71 

90  69  93 

69  71  71 

92  94  93 

66  55  67 

94  90  96 
72  74  73 

95  94  95 


91   90 
69   67 


91   90   92 
57   57   69 


92  90  94 
61  53  62 

93  95  94 
65  56  58 

87  69  93 

70  67  70 


67   67   58 


94   92 
54   66 


91   92 
65   66 


90   93 
66   57 


91   89 
55   56 


90   91 
69   56 


91   91 
68   69 


89   69 
70   58 


90   92 

71   67 


97   98 
68   67 


90   89 
63   70 


92   90 
56   67 


92   91 
65   58 


91   93 
68   68 


90   89 
68   70 


90   90 
64   67 


94   92 
55   6e 


91   93 
56   59 


96   96 

72   72 


91   93 
66   66 


92   95 
66   67 


90   91 
67   59 


91   93 
64   64 


92 

91 

72 

72 

95 

93 

72 

72 

91 

9ft 

58 

72 

97 

97 

74 

74 

98 

98 

74 

74 

59   59   69 


91 

93 

70 

58 

94 

92 

63 

63 

93 

96 

70 

70 

94 

95 

70 

59 

91 

91 

58 

69 

94 

93 

69 

68 

93 

90 

67 

59 

93 

95 

70 

70 

91 

90 

67 

69 

93 

94 

70 

59 

94 

94 

71 

70 

92 

93 

72 

72 

96 

9ft 

70 

70 

97 

96 

72 

71 

95 

9ft 

70 

70 

92 

91 

69 

70 

94 

95 

58 

69 

93 

92 

68 

71 

89 

93 

70 

71 

92   91   91 
6ft   70   67 


94 

90 

58 

70 

93 

9ft 

65 

69 

94 

95 

72 

70 

94 

9ft 

68 

58 

95 

95 

58 

71 

93 

95 

64 

71 

94 

95 

57 

57 

91   87 
72   72 


93   87 

74   73 


92   88 
58   70 


95   94 

75   74 


89   86 
57   72 


92   68 
62   66 


97   92 
69   66 


85   84 
70   72 


95   89 
58   67 


97   91 
69   70 


91   86 
66   67 


92   87 
59   71 


90   87 
72   71 


87   83 
70   73 


92   85 
67   71 


93   88 
71   55 


92   8ft 
69   72 


95   9ft 

71   71 


92   90 

70   59 


92   90 
72   71 


92   90 

72   72 


93  90 

69  58 

90  86 

75  75 

96  93 

67  67 

96  95 

58  70 

97  93 
71  59 

95  93 

57  67 


69  67 

70  66 


86   87 
59   68 


94   90 
74   73 


91   89 
72   72 


91   91 
72   70 


91   89 
59   69 


66   84 
65   63 


86   91 
69   68 


93   94 
72   60 


83   86 

71   70 


87   90 
55   58 


88   90 
58   67 


92   87 
68   66 


93   90 

73   70 


92   91 

71   72 


90   89 
74   71 


85   85 
70   70 


85   92 

70   71 


92   89 

71   73 


79   65 
69   68 


89   91 

72   71 


90   69 
71   69 


87   85 
71   67 


88   90 
70   68 


9ft   87 
75   73 


8ft   90 

67   67 


79   67 
70   57 


90   92 
66   65 
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EVAPORATION  AND  WIND 


KKNTUCKV 

AiKitmr  lunu 


SUIInn 

D«y  ol  month 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

19 

16 

17 

IB 

IB 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

28 

27 

2B 

2B 

30 

31 

M 

IHKKY    DAK 

KVAI> 
KINU 

1 

.IH 

I 

.35 
0 

.13 

1 

.07 

a 

.18 

1 

.21 
0 

.10 

1 

.18 

1 

.17 
3 

.21 
1 

.20 
0 

.22 
1 

.24 
0 

.19 
2 

.20 
0 

.21 

a 

.07 
0 

.21 
3 

.19 

1 

.22 
I 

.11 
2 

.03 

1 

.21 
3 

.08 

1 

.12 
3 

.29 
3 

2 

5 

I 

0 

09.43 
81 

IM  \    HAM 

EVAP 
WIND 

.24 
16 

.33 
80 

4« 

.12 
SO 

.11 

16 

.18 
11 

.20 
2S 

.22 
SB 

.19 
37 

.18 
2S 

.21 

38 

.20 

4 

,22 
17 

.25 
8 

.20 
22 

27 

10 

.33 
16 

.27 
14 

.17 
5 

.18 

1 

.18 

a 

.24 
17 

.19 
12 

.30 
19 

.19 
9 

.33 
30 

.17 
24 

27 

5 

11 

88.08 
044 

MAlllSONVIl.Ij;    1    SB 

EVAP 
WIND 

.38 
39 

.33 
44 

.28 
47 

.14 
48 

.13 
30 

38 

36 

.28 
67 

.2S 
M 

.16 
39 

.14 
16 

.26 
22 

.16 
21 

.18 
27 

.12 
44 

.22 
55 

56 

.28 
30 

.14 
32 

.14 
17 

.28 
18 

.16 

20 

.08 
25 

.14 
10 

.IS 
9 

.38 
30 

.11 
39 

.13 
33 

46 

.17 
16 

23 

DS.93 
1031 

II01.F  CKKEK   DAM 

EVAP 
WIND 

.24 
11 

.2i 
23 

.25 
36 

21 

• 
18 

.33 
8 

.16 
26 

.13 
9 

.14 
IS 

.16 
14 

.19 
11 

.22 
20 

.22 
16 

.20 
15 

.24 

20 

.01 
18 

.23 
38 

.28 
19 

.27 
10 

.43 
U 

.43 
10 

.20 
13 

.29 
13 

.16 
17 

.18 
14 

1 

.32 
14 

.20 
17 

.27 
14 

.17 
30 

.12 
IS 

.06 
20 

8.21 
544 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
AUGUST   1959 


i  94— 


.4 


/5    n  UH  XJcsi^^-:  I 


-.rs^A 


0 


E^»->^l'^J 
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s4o: 


•I 


i* 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


KKNTIICKY 

Ai)(;i)MT  mr.n 


^■M 


STATION  INDEX 


^ 

» 

OBSERVATION 

d 

o 

u 

TIME  AND 

z 

9 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

CX3UNTY 

< 

P 

1 

OBSERVER 

^ 

i 

3 

i 

1 

IS 

h 

ADDISON  DAM  49 

0031 

BRECKINRIDGE 

37  55 

66  34 

380 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AOOLPHUS  1  N 

0043 

ALLEN 

36  39 

«6  16 

600 

7A 

C 

lOELL  M.  OEARING 

ALQAHV  4  H 

0063 

CLINTON 

36  45 

65  08 

MRS. BARBARA  M.  COOL 

ALteM 

009S 

FLOYD 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGE 

0155 

JEFFERSON 

36  16 

85  33 

700 

7P 

7P 

C.  E.  BARRET 

APEX  2  NE 

oies 

MUHLENBERG 

37  08 

87  19 

510 

7A 

SPENCER  PROWSe 

ASHLAND  DAN  29 

0254 

60Y0 

551 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAReOURViLLE 

36  52 

83  53 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLECE 

eAftOSTOWN  S  J  PREP  SCM 

0397 

NELSON 

57  4a 

85  i& 

631 

6P 

6P 

H 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

BAXrCH 

0450 

HARLAN 

36  51 

83  20 

1164 

7A 

7A 

C 

C.  HOMER  NOLAN 

BEAVEB  DAM 

0490 

OHIO 

37  25 

86  52 

4*1 

6P 

6P 

H 

E.  G.  rOUNG 

BENHAN 

36  58 

82  57 

15B9 

C.  C.  WHITEAKER 

BENTON 

0611 

MARSHALL 

36  51 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENTON  2 

0615 

MARSHALL 

88  20 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

SEREA  COLlECE 

0619 

MADISON 

37  34 

84  18 

1070 

6P 

6P 

C  H 

JAMES  A.  GROSSMAN 

BEREA  WATER  WORKS 

0624 

MAO 1  SON 

37  33 

64  15 

1010 

TA 

MRS.  LAURA  B.  GABBARD 

BLAINE 

0752 

LAWRENCE 

38  02 

82  50 

670 

6P 

6P 

A.  ENOCH  WHEELER 

BONNIEVILLE 

0854 

37  23 

B5  54 

702 

6P 

6P 

HAROLD  WALTERS 

BOWLING  GREEN 

0904 

WARREN 

37  00 

66  26 

536 

7A 

JAMES  R.  EDWARDS 

BOWLING  GREEN  SUBSTA 

0907 

WARREN 

37  01 

86  26 

470 

5A 

TvA-639 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

0909 

WARREN 

36  58 

66  26 

535 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENT  DAM  36 

CAMPBELL 

39  03 

64  25 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROWNSVILLE  LOCK  6 

1046 

EDMONSON 

37  12 

86  16 

410 

7A 

ELDRIDGE  SKAGGS 

BUBOINE  2  NE 

1120 

PIKE 

37  13 

82  35 

1643 

EDWIN  E.  JOHNSON 

BURKE SVILLE 

1137 

CUMBERLAND 

36  47 

85  22 

600 

7A 

MARVIN  M.  LEE 

CA012  LOCK  E 

1206 

TRIGG 

36  46 

87  58 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOUN  LOCK  2 

1227 

MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELLSVILLE 

1256 

TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

ALVA  MC  KINLEY 

CANE-rVILLE 

1294 

GRAYSON 

37  25 

86  30 

600 

7A 

G.  V.  COX  SR, 

CARROLLTON  LOCK  1 

1345 

CARROLL 

38  41 

65  11 

480 

6P 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLAY  CITY  I  WNW 

1576 

POWELL 

37  52 

83  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLERMONT  1  SSE 

1611 

BULLITT 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLINTON 

HICKMAN 

89  00 

WOODSON  D.  FRANKLIN 

COBB 

1663 

CALDWELL 

36  59 

87  47 

490 

7A 

MRS  BENNIE  B.  WHITE 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1704 

ESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

COVINGTON  W9  AIBPOBT 

1B55 

BOONE 

39  04 

84  40 

869 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969 

WHITLEY 

36  50 

84  19 

1070 

5P 

KV.  OEPT.  OF  CONS. 

CVNTHIANV 

1996 

HARRISON 

38  23 

84  IB 

684 

MARSHALL  HILL 

CYNTMIAN*  2 

2003 

HARRISON 

38  23 

84  17 

719 

8A 

BA 

KY.  CARDINAL  DAIRY 

DANVILLE 

2040 

BOVLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

R.  P.  COLDIRON 

OAVELtA 

2053 

MARTIN 

37  48 

82  32 

716 

C 

MRS.  EVA  H.  DAVIS 

DELPHIA  1  E 

2132 

PERRY 

37  02 

83  07 

BA 

BALLARD  F.  WALKER,  JR. 

OEMA 

2139 

KNOTT 

37  25 

650 

C 

HATTIE  B.  BARNEY 

OeWEY  DAM 

2180 

37  45 

82  47 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01  X  DAM 

2214 

MERCER 

37  4B 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  THACKEft 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

2358 

OHIO 

37  33 

66  43 

440 

7. 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366 

MUHLENBERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  D.  GIVENS             1 

DYER 

2391 

BRECKENRIDGE 

EODYVILL?  LOCK  F 

LYON 

37  03 

88  05 

420 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2469 

METCALFE 

37  00 

85  37 

865 

7A 

c 

JOHN  E.  MORAN 

ELI2ABETHT0WN 

2510 

HARDIN 

37  41 

B5  52 

7  39 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WIEL 

ELKHORN  CITY 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

800 

EDMOND  0.  BENNETT 

ELKTON  2    S 

2548 

TOOD 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

3fl  40 

84  20 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FARMERS 

2791 

ROWAN 

38  09 

83  33 

668 

4P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMIN6S6URG 

2903 

FLEMING 

38  25 

63  43 

870 

7A 

MRS.  JEAN  FLEMING 

FLEMINGSBURG  2 

2908 

FLEMING 

38  25 

83  45 

911 

MID 

c 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FOHD  LOCK  10 

2953 

MADISON 

37  54 

64  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FORDS  FEHRV  0AM  SO 

2961 

CRITTENDEN 

86  06 

6P 

FRANKFORT  LOCK  •> 

3028 

38  14 

84  52 

504 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  1  E 

3036 

5 1 MPSON 

36  43 

86  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  D.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

3046 

PIKE 

37  33 

82  10 

730 

8A 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCMBURG 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

864 

MISS  ESTHER  WILSON 

GAMALIEL 

3112 

MONROE 

36  38 

85  48 

860 

7A 

E.  GUY  DECKARD 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3194 

SCOTT 

38  12 

84  33 

8B8 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GEST  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS       1 

GLASGOW 

3241 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARREN 

37  00 

B5  55 

808 

6P 

RADIO  STATION  WKAY       \ 

GLENOALE  1  £ 

3252 

HARDIN 

37  36 

710 

GOLDEN  POND  8  N 

3295 

THIGG 

36  54 

88  00 

393 

4P 

4P 

FISH  *  WLOLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  38 

3358 

BOONE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

3S  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  5WANAGAN 

GREEN5BURG 

3430 

GREEN 

37  15 

85  30 

630 

GHEENS9URG  MlWAY  61  BR 

3435 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

LYNN  T.  BLAKEHAN 

GREENUP  DAM  30 

3443 

GREENUP 

38  37 

82  51 

536 

7A 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2   W 

3451 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL               ' 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

67  20 

740 

C 

CLEATUS  E.  BRINKLEY      1 

HARTFORD  6  NW 

3652 

OHIO 

37  32 

06  54 

429 

DAVID  K.  CARSON          , 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

869 

c 

H.  A.  BAILEY             ' 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

B3  11 

860 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  14 

3741 

LEE 

37  33 

83  46 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  <.    SW 

3762 

HENDERSON 

37  47 

87  37 

362 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

87  34 

512 

c 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  1  E 

3816 

FULTON 

36  34 

69  10 

- 

7A 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  T 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1060 

8A 

6A 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH, 

MODGENVILLE  NAT  PARK 

3929 

LARUE 

37  32 

85  44 

788 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MOPKINSVILLE 

CHRISTIAN 

87  30 

540 

7A 

NEWELL  F.  SMITH 

HYDEN 

4093 

LESLIE 

37  10 

83  23 

- 

7A 

MRS,  FERN  F.  ELAM 

INEZ 

4134 

MARTIN 

37  52 

62  32 

63B 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

IRVINGTON 

4155 

BRECKINRIDGE 

37  53 

86  17 

646 

7P 

JACKSON 

4196 

BREATHITT 

37  33 

83  23 

793 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

4255 

LETCHER 

37  10 

82  56 

1150 

5P 

HOBART  [SON 

KEENE  1  NNE 

4369 

JESSAMINE 

37  57 

64  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE  1  SW 

OLDHAM 

36  24 

65  24 

ALBERT  V.  HARDIN 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

6A 

KENTUCKY  UTILITIES  CO, 

LEIICHFIELD 

4703 

GRAYSON 

37  29 

86  18 

642 

6P 

6A 

CLYDE  STIKELEATHEH 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU     1 

+-+ 

U 

OBSERVATION 

d 

as 

U 

U 

1 

TIME  AND 

O 

B 

P 

TABLES 

STATION 

K 

COUNTY 

^ 

P 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

i 

& 

% 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

772 

~^ 

' 

c 

PALLIA  F,  HANKLA 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4025 

JESSAMINE 

37  45 

64  35 

7A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

4857 

38  26 

84  58 

465 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

4882 

CLARK 

37  51 

64  02 

773 

c 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

4693 

LAUREL 

37  07 

84  06 

1280 

^ 

SUE  BENNETT  COLLEGE 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LAWRENCE 

36  07 

82  37 

c 

CHARLES  F.  8RANHAM 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

36  07 

82  36 

565 

8A 

HAROLD  C,  FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38  14 

8S  46 

462 

C 

LOUISVILLE  G,  +  E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

38  13 

85  40 

558 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

474 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

JEFFERSON 

38  n 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

B8  50 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

c 

WILLARO  E.  FOSTER 

MADISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

87  29 

439 

5P 

7A 

7A 

c 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVF  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

S6  06 

BOO 

5P 

5P 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

37  06 

83  43 

850 

6P 

NORA  S.  WHITE 

MAYFIELO 

5230 

GRAVES 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYflELD  ELEC.-t-  WTR.CO, 

MAVSVILL<E  DAM  33 

5243 

MASON 

38  38 

83  42 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

37  26 

84  00 

1000 

7A 

MC  KINNEYS8URG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

PIKE 

37  34 

82  27 

730 

CHARLES  MURRAY 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

36  37 

83  43 

1130 

5P 

7A 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MIDDLES80R0  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

36  38 

83  43 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

64  41 

- 

8A 

CITY  OF  MIDWAY           , 

MILLERSauRG 

5430 

BOURBON 

38  IB 

84  09 

789 

c 

DAVID  C.  BAILEY          1 

MILLERSTOWN 

5436 

GRAVSON 

37  27 

86  03 

586 

OVA  M.  LflWLER 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36  50 

84  50 

960 

6P 

7A 

H 

ALVIN  L.  BERTRAM        l 

MORfHFAD  STATE  COLLEGE 

ROWAN 

38  11 

83  26 

770 

INACTIVE   9/57        | 

5640 

MONTGOMERY 

38  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

37  21 

84  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  MT,  VERNON 

MUNFOROVlLLE  1  N 

5684 

37  16 

85  53 

636 

C 

EDWARD  A.  RICHARDSON 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

622 

6P 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  HILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

38  19 

83  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

87  47 

533 

SA 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6026 

CLAY 

37  16 

83  39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN      ' 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS       1 

OWENSBORO  2  W 

6091 

DAVIESS 

37  46 

87  09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL  D.  CLARK 

0WENS6OR0  DAM  46 

6096 

DAVIESS 

87  08 

404 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

88  46 

398 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PADUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

KC  CRACKEN 

37  06 

86  36 

325 

CITY  OF  PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

B2  46 

620 

7A 

H 

JESSE  FAIRCHILD 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37  29 

82  31 

686 

5P 

8P 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

36  45 

83  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

87  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M,  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

ESTILL 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R I CHMOND 

6805 

MAD r SON 

37  44 

84  18 

1122 

8A 

SA 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6882 

OHIO 

37  13 

66  54 

401 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

flUSSELLVlLLE 

7049 

LOGAN 

36  51 

86  53 

590 

6P 

7A 

M 

WM.  B.  PORTER 

RUSSELLVILLE  SUBSTA 

7054 

LOGAN 

36  50 

86  54 

576 

7A 

TVA-683                  1 

SADIEVlLLE 

7074 

38  23 

84  33 

LAWRFNCE  ROGERS          | 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAO 

7091 

HARDIN 

37  42 

85  59 

777 

INACTIVE   8/59        , 

ST.  MARY 

7096 

37  35 

85  21 

743 

JOHN  B,  BAUER            1 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYEPSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

859 

C 

STANLEY  GARDNER 

SALYEPSVILLE  2  SE 

MAGOFFIN 

83  03 

920 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE 

37  36 

87  32 

348 

PAUL  0.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

66  47 

345 

7A 

TVA-709 

SHEL8YVILLE  2    W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

825 

6P 

7A 

MRS.  WILLIE  <^.  RATTA 

SHEPHERDSVILLE 

7334 

BULLITT 

38  00 

85  44 

7Aj 

OVID  K.  MAGRUDER 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

38  20 

85  16 

862 

c 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

37  06 

84  37 

1050 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  I  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

84  37 

1060 

6P 

6P      1   H 

RADIO  STA  WSFC           ^ 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

738 

7A     ' 

WM.  H.  GOATLEY           | 

STEARNS 

MC  CREARY 

2  '  36  43 

84  29 

1420 

MRS  GLADYS  M,  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE        3   36  53 

6P   6P        H 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

METCALFE       1  3   36  53 

85  40 

TVA-6B<> 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON      8   37  52 

65  09 

692 

'^ 

R.  C.  OEDMAN 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER         8   38  02 

85  21 

483 

7A 

MRS,  KATHRYN  S,  CARR 

TOMPKINSVILLE 

8060 

MONROE          3  ■  36  42 

85  41 

920 

'C 

STANLEY  HURD 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TPIGG           9  1  36  45 

88  05 

390 

TvA-6eO 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON        4   38  02 

84  51 

524 

'  TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  49 

8197 

UNION           7   37  46 

87  57 

358 

6A       C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE      I  4  :  37  51 

84  26 

571 

7fl 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANDERSON      1  8  ■  37  58 

85  10 

FDWARO  n.  STFVENS 

VANCEBUR6  DAM  32 

8259 

7  1  38  39 

83  21 

525 

6P   7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNESBURG  7  NE 

8486 

LINCOLN 

2 

37  25 

64  36 

1215 

7A 

MRS.  RITA  RIDOER 

WEST  LIBERTY 

B551 

MORGAN 

5 

37  55 

83  15 

852 

BA   8A 

MRS.  ELIZABETH  BROWN 

WILLIAMSBURG  2 

8709 

WHITLEY 

2 

36  44 

84  10 

1010 

BA   BA 

ESTIL  M,  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

GRANT 

84  36 

TA   7A        H 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

6724 

LEE 

4 

37  36 

83  50 

649 

6A  1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

6807 

RUSSELL 

2 

36  52 

85  09 

565 

8A   SA   BA  C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOODBURY  LOCK  4 

8824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

504 

_ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i 

1-BIG   SANOYi       2-CUMeERLANDj       3-GREEN 
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KENTUCKY  -  SEPTEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   95°  on  the  30+  at  7  stations 
Lowest  Temperature:   28°  on  the  19th  at  Inez 

Greatest  Total  Precipitation:   6.27  inches  at  Shawnee  Steam  Plant 
Least  Total  Precipitation:   0.10  inch  at  High  Bridge  Lock  7 
Greatest  One-Day  Precipitation:   2.55  inches  on  the  1st  at  Glasgow 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Moisture  deficiencies  of  previous  months 
were  generally  erased  by  rather  well  dis- 
tributed and  adequate  amounts  of  rainfall 
over  most  sections  from  May  through  July. 
August  rainfall  favored  western  counties, 
with  substantial  amounts  averaging  2.50 
inches  above  normal  in  the  Western  Di- 
vision.  Near  normal  August  precipita- 
tion was  recorded  in  Central  and  Blue- 
grass  Divisions,  with  the  Eastern 
Division  having  an  average  rainfall 
deficiency  of  almost  an  inch  during  the 
month.   Rainfall  during  September  again 
favored  western  counties  with  3  to  6  inch 
monthly  totals  over  the  western  half  of 
that  division.   Totals  were  progressively 
lighter  from  the  Mississippi  River  on  the 
west  to  the  eastern  Bluegrass,  with  an  in- 
crease in  amounts  from  there  to  the  east- 
ern border  of  Kentucky.   With  isolated 
exceptions,  all  stations  in  the  Central 
and  Bluegrass  Divisions,  and  all  but  the 
extreme  southeastern  portion  of  the 
Eastern  Division  recorded  well  below  nor- 
mal rainfall  during  September  with  least 
precipitation  generally  in  the  central 
and  southern  Bluegrass,  eastern  counties 
of  the  Central  Division,  and  western 
portions  of  the  mountainous  east.   Aver- 
age September  rainfall  for  the  Central 
Division  of  1.53  was  only  50%  of  normal 
expectancy,  with  the  Bluegrass  Division 
total  of  0.89  inch  being  2.03  inches 
below  normal.   Eastern  Division  average 
rainfall  of  2.04  inches  was  0.60  inch 
below  normal  September  precipitation. 
Eleven  rainfall  stations  mostly  in  the 
Bluegrass  Division,  recorded  monthly 
totals  under  1/4  inch,  with  most  of 
this  falling  during  the  last  3  days  of 
the  month.   Monthly  total  of  0.24  inch 


at  Lexington  was  the  least  September 
rainfall  total  of  record  at  that  loca- 
tion, and  the  second  driest  month  in 
records  for  all  months  of  the  year. 
Total  of  0.48  inch  at  Louisville  made 
it  the  fourth  driest  September  at  that 
location  in  records  beginning  in  1872. 

Topsoil  moisture  from  August  rains  was 
sufficient  in  most  sections  to  permit 
near  normal  farming  operations  during 
the  first  half  of  September,  with  dry 
weather  favoring  the  harvest  of  alfalfa 
and  lespedeza  hay  of  unusually  high  qual- 
ity.  Pasture  condition  was  declining 
rapidly  in  central  and  eastern  counties 
by  the  third  week  of  September  and  seed- 
ing of  fall  grains  and  cover  crops  was 
virtually  suspended  in  the  same  area. 
By  the  end  of  the  fourth  week  of  the 
month,  stock  water  was  reported  as  short 
in  most  of  the  northern  Bluegrass  and 
northeastern  counties  with  over  90%  of 
reporters  in  the  crop-weather  network 
reporting  shortages  of  soil  moisture. 
The  dry  weather  hastened  maturity  of 
all  crops,  with  corn  picking  and  soy- 
bean combining  well  underway  by  the 
close  of  the  month.   Cutting  and  hous- 
ing of  the  Kentucky  tobacco  crop  was 
virtually  finished  by  the  end  of 
September.   Early  cut  tobacco  suffered 
varying  amounts  of  houseburn  during  a 
period  of  high  humidity  early  in  Sep- 
tember, with  very  favorable  curing  con- 
ditions over  most  of  Kentucky  during  the 
last  half  of  the  month. 

0.  K.  Anderson, 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky 
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REFERENCE  NOTES 
the  State  CI 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  wrl 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  dl 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletl, 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  receivt 

Divisions,  as  used  In  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Temperature  In  "F,  precipitation  and 


logi 


the  Jul 


Station,  Lee  Terminal.  Standlford  Field.  Louis 


he  post  offic 


of  this  bulle 


Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin 
are  the  suns  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatur 


ed  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  folio 
to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


in  Inches  and  wind  movemen 
/ing  the  "Evaporation  and  ' 
1921-1950.  adjusted  to  re; 


wfall  and  Sn 


nd    the   -Snowfall 


Data 
24    hoi 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  ob 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G.  H.  and  J  in  the  "Special"  c 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  , 

J  "Supplemental  Data"  Table. 


round"  Table. 
nd  Wind"  Table 


miles.   Monthly  degree  day  totals 

Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation 

nt  observations  taken  at  the  present 

btaining  measurements  are  taken  from 
consistencies  in  the  record. 

eet.   Entries  of  snow  on  ground 


nowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the 
During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  savi 


tlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  sta 
under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  i 
rocessed  for  special  purposes,  and  are  published  la 


s.   For  those  stations 

ate  the  following: 

in  "Hourly  Precipitati 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

Ho  record  In  the  "Cllmatologlcal  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
-  No  record  In  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table;  and  the  Station  Index 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments. 
•   Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

»  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are 
on  the  roof  of  a  building. 
//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AB  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M  One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  daily 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitati 
SS   This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
T  Trace-,  an  amount  too  small  to  measure. 
V   Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day, 
VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 


publication  may  be  obtained  fr^ 
be  found  In  the  latest  annual 


ry  of  changes  In  locations,  elevations 
the  Superintendent  of  Documents.  Gov< 
sues  of  Local  Cllmatologlral  Data  for 


xposure,  etc,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  state 
ent  Printing  Office,  Washington  25.  D.  C.  for  30  cents.  Similar  Information  for  regular  Weather  Bureau  statlo; 
'  respective  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 

icludes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the 
,o  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
SEPTEMEER  1J59 


Day  Of  Month 


LEITCHFIELD 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  wB  AP 
LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE  1  SE 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  «  SE 
HATFIELD 

MAYSVILLE  0AM  33 
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MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MURRAY 

OWENSBORO  2  W 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAH 
PIKEVILLE 
PRINCETON 
R I CHMOND 
RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE 
5HELBYVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAHSTOWN  5  WSW 
WOLF  CREEK  0AM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


86   85 

70   65 


84   Sli 
70   65 


85   83 
68   65 


90  88  87 

74  69  66 

89  88  88 

71  70  66 

82  76  86 

70  65  59 


87   84 
67   59 


86   84 
69   59 


67   69   67 


91   86 
65   61 


85   81 
69   64 


68   68   58 


86   84 
69   64 


85   85 
67   65 


66   65   61 


89   34 
66   62 


87   87 
68   62 


85   84 
65   60 


89   89 
66   60 


89   90 
70   68 


70 

88 
71 

92 

70 

85  88  84 
71  68  59 

86  87  84 
70  68  67 

88  90  86 

65  63  63 

88  89  86 

68  70  54 

85  83  83 
70  69  64 

87  87  85 

69  67  64 

87  87  84 

70  56  65 

86  83  85 

66  68  64 

89  85  86 
73  72  62 

88  90  85 
66  66  62 

91  90  90 

68  68  60 


87   82 
67   52 


88   89 
64   60 


89   89 

61   67   67 


85   88 
61   66 


86   89   87 
63   65   64 


90   94 

62   67   69 


91   94 
63   57 


88   90   91 
62   64   66 


86   90 

60   63   65 


86   87 
52   54 


89   90   90 
55   64   64 


90   90   89 
66   66   67 


84   89 

56   59   52 


88   90   90 
64   61 


86   90 
64   65 


60   64   65 


91   90   88 
65   61 


89   90   90 
65   66   67 


90   93 

63   66   67 


87   90   89 
57   67 


90   90 
65   65 


90   90   90 
66   66 


90   90 
64   66 


84   88 

67   66   65 


90   90 
60   63 


89   91 
62   63 


86   89   88 
60   64   66 


85   88 
61   66 


87   88 
62   65 


89   89   90 
56   61 


93   90   92 
60   61 


88   90   90 
56   59 


86   87   93 
63   66   64 


83   88   91 
56   60   63 


86   67 

60   60   63 


90   88 
69   71 


90   90 
70   69 


85   88 
65   64 


94   95 
70   72 


95   94 

70   72 


92   93 
66   68 


91   90 
66   69 


90   87 
50   62 


87   92 
63   64 


90   92 
68   70 


89   89 
61   65 


81   87 
63   64 


86   89 
67   56 


89  89 

62  66 

90  91 
70  71 

91  92 

68  70 

90  92 

67  70 

94  94 

67  70 

90  94 

65  67 

93  93 

67  69 

88  89 

66  66 

91  89 

69  69 

91  90 

68  69 

90  90 

67  69 

86  88 

63  65 

90  88 
67  59 

91  91 
65  66 

95  95 

69  70 

92  91 

62  63 

91  83 

63  66 

91  93 

55  67 

8  7  90 

63  63 


10   11   12   13   14  I  15  16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


73   74 
65   50 


76   71 
55   50 


76   71 
63   54 


80   76 
68   51 


77   75 
58   52 


73   73 
64   51 


72   73 
62   48 


80   75 
62   45 


81   74 
67   56 


74   75 
65   50 


91   73 
65   48 


81   75 
66   58 


80   76 
58   55 


86   73 
64   48 


82   75 
66   68 


72   75 
65   52 


75   75 
65   51 


79   78 
63   50 


89   74   70 


71 

75 

62 

50 

74 

72 

64 

53 

76 

72 

68 

50 

75 

73 

67 

52 

75 

73 

66 

52 

81 

70 

68 

51 

76 

70 

60 

55 

93 

73 

66 

49 

91 

76 

57 

57 

92 

74 

66 

47 

84 

76 

64 

54 

79  81  81 

53  54  55 

79  80  83 

50  53  55 


53  53  48 

83  85  85 

53  56  55 

81  84  86 

54  56  53 

79  80  80 

54  52  50 


52  52  52 

81  83  82 

43  45  42 

78  80  82 
51  51  55 

81  85  83 

54  52  53 

75  78  80 

45  45  48 

81  78  77 

53  51  50 

82  80  81 
50  51  45 

80  80  83 

48  50  48 

74  79  80 

50  47  48 

79  82  82 

55  55  53 

82  85  82 

54  56  51 

77  81  84 

54  53  55 


83   83 
53   53 


83   84 
54   52 


73   77   79 
50   52   50  1 


52   54   50 


81   82 
53   52 


54   51 
79   81 


80   80 
55   49 


47   50   49 


84  85  86 

57  53  55 

76  78  79 

44  45  48 

82  66  80 

52  53  52 

76  79  82 

47  50  50 


51   49   50 


77   73   73 


78   68 
49   44 


84   71 
49   49 


82   69 
55   47 


75   70 
50   47 


78   77 
54   49 


78   73   73 


82   73 
50   49 


84   76 
53   49 


82   72 
48   44 


83   80 
50   55 


85   77 
48   53 


78   72 
48   46 


83   77 
56   49 


77   74   75 


78   75 
53   50 


81   72 
56   55 


81   77 
51   49 


81   77 
52   46 


83   77 
51   48 


82   83 

51   50 


81   67 
52   44 


80   74 
50   50 


83   76   68 


79   85 
52   52 


81   85 
5  5   58 


81   33 
62   59 


80   32 
52   49 


85   86 
58   59 


85   86 
60   51 


8  3   86 
63   51 


82   84 
59   59 


82   84 
5  2   52 


82   83 
53   52 


83   85 
62   61 


77   83 
43   51 


81   82 
49   52 


32   84 
56   52 


41   58   52 


84   86 
61   60 


51   60   53 


83 

85 

64 

64 

84 

86 

60 

60 

52   58   55 


50   60   60 


32   84 
57   53 


79   33   84 


30   80   81 


30   83 
55   53 


59   53 
83   86 


81   33 
49   54 


77   33   82 


86   86 
52   54 


90   89 
61   62 


89   88 
59   60 


87   87 
60   60 


88   89 
51   54 


87   89 
43   52 


92   87 
61   62 


49   54   49 


58   53   57 


85 

86 

53 

53 

90 

89 

63 

61 

89 

89 

50 

59 

89 

89 

62 

61 

90 

39 

57 

57 

90 

39 

56 

56 

62   53   61 


84   85   87 


85   88 
56   60 


92   93 

50   57 


84   85   35 


57   59   60 


62  69  72 

88  86  39 

63  66  66 

87  85  85 

55  61  67 


90   87   91 
63   67   69 


84   80   85 
60   66   70 


53   61   66 


51   56   57 


57   60   61 


87   86   86 
55   62   66 


60   6  7   70 


66   66   70 


63   66   66 


91   89   89 


59   60   67 


56   69   71 


86   86   39 


86   83   86 


85   85   88 
55   68   69 


90   87   89 


63   63   65 

89   90   90 
51   53   61 


51   56   58 


91   90   88 
62   64   66 


90   36   78 
70   66   62 


63   68   61 


63   61   64 


90   82 
72   70 


36  84  78 

69  65  56 

91  39  36 

63  60  58 

39  88  33 

50  58  66 

87  80  79 

66  64  5  5 


90 

90 

83 

66 

64 

67 

90 

90 

78 

71   66   58 


65   64   55 


60 

60 

35 

81 

69 

65 

88 

90 

69   64   58 


89   90 
68   67 


92   89   79 
63   62   55 


55   59   63 


89 

91 

63 

63 

93 

36 

65 

61 

90 

91 

60   60   61 


See  Relerence  Notes  following  SUtioo  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


D(y  ol  montb 

StatloD 

1 

a 

3 

4 

8 

e 

7 

8 

s 

10 

11 

la 

13 

U 

19       ■                                ■" 

Ul 

JK 

2J 

ii-l 

nKWKY    HAM 

IVAP 
KIND 

.10 
I 

.as 

4 

.13 
10 

.au 

2 

.14 

a 

.14 

i 

.34 

s 

.IS 

a 

.16 
1 

.30 

4 

.11 
(I 

la 

.11 

4 

.13 
3 

.08 
3 

■  lU 
1 

.1^ 
15 

.uu 

.  18 
8 

.10 

1 

.11 

4 

.06 
5 

.31 

4 

.13 
5 

.2U 
3 

3 

.1/ 
33 

5 

• 

IH     in 
104 

11 1\    DAM 

«VAP 
«IND 

.17 
1« 

.18 
S3 

.IS 
S8 

.aa 

13 

.17 
13 

.33 
13 

.13 
33 

.as 

33 

.18 
S 

.18 

IS 

.18 
30 

.31 
135 

.IB 
39 

.33 

411 

.15 
18 

.30 
37 

.31 
78 

.ao 

35 

.13 
30 

.10 
ft 

.30 
34 

.30 

3a 

.15 
30 

.17 
11 

.33 
31 

.38 
118 

.12 
30 

5.79 
1108 

yAiiiscmviLLE  1  Sli 

KVAP 
WIND 

.14 
*< 

.14 

4:i 

.30 
34 

.38 
33 

.14 
IS 

.14 
33 

.18 
30 

.17 
IS 

.31 
34 

.31 
33 

.33 
80 

.14 

54 

.18 

54 

.30 
35 

.30 
35 

.14 
14 

.11 
BS 

.14 
311 

.13 
35 

.07 
40 

.14 
38 

.18 
37 

.13 

a4 

.14 
34 

45 

.31 
58 

.13 
52 

nft .  3A 
1093 

ROl.r   rRKRK    OAH 

KVAP 
WIND 

.33 
IS 

.11 

30 

.25 
39 

.08 

11 

.13 

as 

.ai 

13 

.07 

ao 

.33 
13 

.18 
18 

.13 
3« 

.05 
3« 

.30 
4S 

.37 
30 

.17 
35 

.08 
7 

.07 
18 

.31 
43 

.36 
33 

.ao 

15 

.19 
37 

.18 
34 

.14 

17 

.15 

as 

.12 
13 

.15 
30 

.22 
9B 

.30 
72 

.19 
39 

5.12 
878 

See  Reference  Notes  Following  Station  lodei 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
SEPTEMBER  1959 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KKNTIICKY 
MIJ'IKMIlKll     llinll 


STATION  INDEX 


i 


OBSERVATION 

g 

o 

u 

M 

1 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

d 

COUNTY 

< 

3 

i 

OBSERVER 

i 

1 

i 

*0E)ISON  OAH  »$ 

PP31 ^BRECKINRIDGE 

37  55 

86  34 

380 

6A 

c'  " 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ILBAN"  •  H 

36  45 

85  08 

1000 

MRS. BARBARA  M.  CQOL 

AULCN 

C095  Floyd 

37  35 

82  43 

658 

SA 

NANNIE  AUXIER 

ANCHORAGC 

P1S5  JEFFERSON 

38  16 

65  33 

700 

7P 

C.  £.  BARRET 

APEX  2    Nf 

fI85  MUHLENBERG 

37  08 

87  19 

510 

7A 

SPENCER  PROWSE 

ASHL*NO  DAM  ?9 

025*  BOYO 

38  27 

82  36 

551 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

e»0800*vILte 

0381  KNOX 

36  52 

83  53 

1000 

6P 

6P 

c 

UNION  COLLEGE 

BAODSTOWN  S  J    PtEf    SCM 

0397  NELSON 

ST.  JOSEPH  PREP.  SCHOOL 

0450  HARLAK 

36  51 

83  20 

1164 

C>  HOMER  NOLAN 

BEAVEO  0AM 

0490IOMIO 

37  25 

86  52 

441 

6P 

6P 

M 

E.  G.  YOUNG 

8ENMAM 

0S95 (HARLAN 

36  58 

82  57 

1585 

8A 

6A 

H 

C.  C.  WMITEAKEH 

BENTPN 

36  51 

88  20 

395 

c 

JAMES  H.  MILLER 

BENIOM  ? 

?615  MARSHALL 

36  51 

305 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WCBL 

BEREA  COLttC-E 

37  3* 

1070 

6P 

C  M 

JAMES  A.  GROSSMAN 

ftEREA  WATEP  WOPrS 

C62'.  MADISON 

84  15 

1010 

7A 

MBS.  LAURA  S.  GABSARD 

BLAINE 

0752  LAWRENCE 

38  02 

82  50 

670 

5P 

6P 

A.  ENOCH  WHEELER 

BONNIEVILLE 

0S5«.|MART 

37  23 

85  54 

702 

6P 

6P 

HAROLD  WALTERS 

BOWCTNG  CBEEN 

090<t  WARREN 

37  00 

66  26 

536 

7A 

JAMES  B.  EDWARDS 

HOWLING  GPEEN  fuBSTA 

0907 IwABREN 

37  01 

66  26 

470 

5A 

TVA-639 

BOWLING  GREEN  TAA  AP 

0909  WARREN 

36  58 

86  26 

535 

MID 

HID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRENI  DAM  36 

0978  CAMPBELL 

39  03 

84  25 

497 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BPOWNSVlLLE  LOCI  6 

IC&leDMONSON 

37  12 

66  16 

410 

7A 

ELDRIOGE  SKAGGS 

BuqOlNf  2    HI 

1120|P|KE 

37  13 

82  35 

1643 

8A 

C 

EDWIN  £.  JOHNSON 

BU>'>tE!;vlLLE 

1137ICUMBERLAN0 

36  47 

85  22 

600 

MARVIN  M.  LEE 

CAOIZ  LOCK  E 

1206|Tni6G 

36  46 

87  56 

424 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CALHOtJK  LOCK  2 

1227  MC  LEAN 

37  32 

87  16 

402 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAMPBELL SVlLLE 

1256  TAYLOR 

37  20 

85  21 

771 

6P 

6P 

H 

ALVA  MC  KINLEY 

CANEWICLC 

129<.  GRAYSON 

37  25 

66  3D 

7A 

CAUfiOLLTON  LOCK  1 

I3<.5  CARROLL 

38  41 

65  11 

C 

CLAY  CITY  1  WNW 

1576  POWELL 

37  52 

63  56 

712 

7A 

JOEL  W.  MOUNTZ 

CLEPMONT  1  r.*;E 

1611  BULLITT 

37  56 

85  40 

540 

5P 

5P 

BERNHEIM  FOUNDATION 

CLIHTON 

1631  IhICKMAN 

36  41 

89  no 

390 

C 

WOODSON  0.  FRANKLIN 

COBB 

1663 (CALDWELL 

36  59 

87  47 

490 

MRS  BENNie  e.  WHITE 

COLLEGE  MILL  LOCK  11 

WClESTILL 

37  47 

84  06 

611 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CO^-INGTON  WB  AIRPOPT 

1855  BOONE 

39  04 

64  40 

869 

MIO 

MIO 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

1969  WHITLEY 

36  50 

64  19 

1070 

5P 

KY.  DEPT.  OF  CONS. 

199B  HARRISON 

2003  HARRISON 

38  23 

8A 

KY. ^CARDINAL  DAIRY 

OANVILLE 

2040  BOYLE 

37  39 

84  46 

955 

7A 

7A 

H 

DAVEILA 

2053  MARTIN 

37  48 

82  32 

718 

C 

MRS.  EVA  M.  DAVIS 

DEiPMiA  I  e 

2132  PERRY 

37  02 

63  07 

164  7 

8A 

BALLARD  f.    WALKER.  JR. 

OEMA 

2139  IkNOTT 

37  25 

62  46 

850 

c 

HATTIE  a,  BARNEY 

DEWEY  0AM 

2180|flOY0 

37  45 

82  47 

653 

7A 

7A 

7A 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OIX  0AM 

22U|kERCER 

37  48 

84  43 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP  0.  TMACKER 

DUNDEE  BARPEITS  FOPO  BR 

2358j0H10 

37  33 

86  43 

440 

7A 

c 

JESSE  L.  HUFF 

DUNMOR 

2366|MUHLENeERG 

37  05 

87  00 

592 

7A 

N.  0.  GIWENS 

DYER 

2391 

BRECKENRIOGE 

37  43 

86  13 

793 

c 

LENA  BLAIR 

eooyville  lock  F 

2*. -.5 

88  05 

420 

CORPS  OF  ENGINEERS 

EDMONTON 

2<>69 

METCALFE 

37  00 

85  37 

665 

7A 

c 

ELUABETHTOWN 

2510 

HARD  IN 

37  41 

85  52 

739 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WIEL 

elkmorn  city 

2528 

PIKE 

37  18 

82  21 

BOO 

7A 

EOHONO  0.  BENNETT 

ELKTON  2  5 

25*8 

87  10 

520 

7A 

S.  RICHARD  ANDERSON 

FALMOUTH 

2775 

PENDLETON 

38  40 

560 

6P 

7A 

FRANK  H.  LAWSON 

FAPMERS 

2791  ROWAN 

38  09 

83  33 

668 

4P 

7A 

H 

MRS.  C.  C.  STAMPER 

FLEMlNGseUPG 

2903IFLEMING 

38  25 

83  43 

670 

7A 

MRS.  JEAN  FLEMING 

FLEMlNGSBUfG  2 

2906 

FLEMING 

38  25 

63  45 

911 

6P 

MID 

C 

WILLIAM  H.  FISCHER 

FORD  LOCK  10 

2953 

MAD  1  SON 

37  54 

84  16 

660 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FOPOS  FERRY  0AM  50 

2961 

37  28 

88  06 

356 

6P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FBANKFOftI  LOCK  U 

3028 

FRANKL IN 

38  14 

64  52 

504 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN  I  E 

3036 

SIMPSON 

36  43 

66  34 

690 

7A 

MRS  KATIE  0.  NEAL 

FREEBURN  2  SW 

30li6 

PIKE 

37  33 

62  10 

730 

BA 

MRS  ALTA  S.  GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052 

MENIFEE 

37  57 

83  39 

664 

MISS  ESTHER  WILSON 

6AMAL I  EL 

3112 

MONROE 

36  38 

860 

7A 

E.  GUY  OECKARO 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

3I9<. 

SCOTT 

38  12 

84  33 

888 

8A 

WILLIAM  F.  BRAMBLETT 

GESI  LOCK  3 

3203 

HENRY 

38  25 

84  53 

490 

7A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLASGOW 

32*.! 

BARREN 

37  00 

85  55 

780 

7A 

EMILY  M.  BEAM 

GLASGOW  WKAY 

3246 

BARPEN 

37  00 

65  55 

808 

6P 

6P 

RADIO  STATION  WKAY 

GLENOALE  1  E 

3252 

HARDIN 

37  36 

85  54 

710 

7A 

DEWEY  S.  HILL            1 

GOLDEN  POND  6  N 

3295 

TRIGG 

36  54 

68  00 

393 

4P 

4P 

FISH  +  WLDLF.  REFUGE 

GRANT  DAM  38 

3356 

BOONE 

38  59 

84  50 

503 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GRAYSON  1  SE 

3392 

CARTER 

3B  19 

82  56 

900 

6A 

6A 

ALBERT  G.  SWANA6AN 

GREENSeuRG 

GREEN 

37  15 

65  30 

630 

HOWARD  PICKETT 

6REENSBURG  MIWAY  61  BR 

31*35 

GREEN 

37  15 

85  30 

590 

7A 

LYNN  T.  6LAKEMAN 

GREENUP  DAM  30 

3*43 

38  37 

82  51 

538 

CORP  OF  ENGINEERS 

GREENVILLE  2  W 

MUHLENBERG 

37  12 

87  12 

519 

5P 

5P 

C.  R.  LOVELL 

HALEYS  MILL 

3539 

CHRISTIAN 

37  03 

87  20 

740 

c 

CLEATUS  E.  BRINKLEY 

MAHTFORO  6  NW 

OHIO 

37  3Z 

66  54 

429 

8A 

DAVID  K.  CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37  15 

83  12 

669 

C 

H.  A.  BAILEY 

HAZARD  WATER  WORKS 

3714 

PERRY 

37  15 

83  11 

660 

7A 

H 

LEE  J.  HOGSTON 

HEIDELBERG  LOCK  lA 

3741 

LEE 

37  33 

63  46 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HENDERSON  7  SSW 

3762 

HENDERSON 

37  *6 

87  38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK  STREET 

HERNDON 

3798 

CHRISTIAN 

36  44 

87  34 

512 

C 

C.  W.  KEATTS 

HICKMAN  I  e 

3816 

FULTON 

36  3<. 

89  10 

7A 

MRS.  NELL  S.  CALVIN 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36  48 

88  30 

440 

7A 

TVA-679 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

3837 

JESSAMINE 

37  49 

84  43 

544 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

3899 

KNOTT 

37  20 

82  59 

1060 

6A 

SA 

HINOHAN  SETTLEMENT  SCH. 

HQOGENVILLE  NAT  PARK 

LARUE 

37  32 

85  44 

766 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

H0PKIN5VILLE 

3994 

CHRISTIAN 

36  51 

87  30 

540 

7A 

7A 

H 

NEWELL  F.  SMITH 

MYDEN 

LESLIE 

37  10 

63  23 

MRS.  FERN  F,  ELAM 

INEZ 

4134 

37  52 

82  32 

636 

6P 

6P 

UNITED  FUEL  GAS  CO. 

IRVINCTON 

4165 

BPCCXINPIDGE 

37  53 

66  17 

646 

7P 

7P 

H 

FLOYD  G.  R06BINS 

JACKSON 

4196 

SREATHrTT 

37  33 

63  23 

795 

7A 

JAMES  0.  MALONEY 

JEREMIAH 

LETCHER 

37  10 

HOBART  ISON 

4369 

JESSAMINE 

37  57 

84  38 

941 

7A 

HUGH  W.  BUFFIN 

KENTUCKY  DAM 

4414 

LIVINGSTON 

37  01 

68  16 

362 

5A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE  1  SW 

4595 

OLOHAM 

38  24 

65  24 

874 

6A 

ALBERT  V.  HARDIN 

LANCASTER 

4620 

GARRARD 

37  37 

84  35 

1032 

BA 

KENTUCKY  UTILITIES  CO. 

LEITCHFIELD 

4703 

GRAYSON 

37  29 

66  16 

8A 

CLYDE  STIKELEATHER 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38  02 

84  36 

979 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LIBERTY 

4755 

CASEY 

37  21 

84  55 

772 

C 

PALLIA  F.  HANKLA 

^_^ 

1 

OBSERVATION 

g 

o 

g 

< 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

Q 

COUNTY 

s 

E 

1 

OBSERVER 

^ 

1 

3 

1 

1 

i 

i 

it 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 

4825 

JESSAMINE 

37  45 

64  35 

560 

7j 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOCKPORT  LOCK  2 

38  26 

84  56 

465 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOGLICK  1  S 

37  51 

84  02 

HUBERT  BURGHER 

LONDON 

4893 

LAUREL 

84  06 

1280 

SUE  BENNETT  COLLEGE 

LONDON  FAA  AP 

4898 

LAUREL 

37  05 

84  05 

1191 

MID 

MIO 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38  07 

82  37 

562 

c 

CHARLES  F.  BRANHAM 

LOUISA  2 

4946 

LAWRENCE 

36  07 

82  36 

585 

BA 

HAROLD  C.  FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38  14 

85  46 

462 

c 

LOUISVILLE  6.  *  E.  CO. 

LOUISVILLE  BOWMAN  FLO 

4951 

JEFFERSON 

36  13 

85  40 

558 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUISVILLE  WB  AP 

4954 

JEFFERSON 

38  11 

85  44 

474 

MIO 

HID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38  17 

65  -^B 

403 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARD 

36  58 

370 

6P 

6P 

BLAINE  MALONE 

LUCAS 

5002 

BARREN 

36  53 

86  02 

738 

c 

WILLARD  £.  FOSTER 

MAOISONVILLE  1  SE 

5067 

HOPKINS 

37  19 

HOMER  WELBORN.  JR. 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

5097 

EDMONSON 

37  11 

66  06 

800 

5P 

5P 

H 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

MANCHESTER  4  SE 

5111 

CLAY 

37  06 

83  43 

650 

6P 

7A 

NORA  S.  WHITE 

MAYFIELD 

5230 

GRAVES 

36  44 

88  39 

364 

6P 

7A 

MAYFIELD  ELEC*  WTR.CO. 

MAYSVILLE  DAM  33 

MASON 

36  36 

83  A2 

515 

7A 

C  K 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  KEE 

5291 

JACKSON 

64  00 

1000 

MRS. WINNIE  W.  MORAN 

MC  KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38  36 

84  16 

662 

c 

RICHARD  T.  SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

37  34 

82  27 

730 

c 

CHARLES  MURRAY 

MIDDLESBORO 

5389 

BELL 

1130 

MRS.  LELA  M.  HERRELL 

MIODLESBORO  SEWAGE  PL 

5394 

BELL 

35  38 

63  43 

1130 

c 

CITY  OF  MIDDLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38  09 

84  41 

8A 

CITY  OF  MIDWAY 

HILLERSBURG 

5430 

flOUPBON 

38  16 

789 

c 

DAVID  C.  BAILEY 

MlLLERSTOWN 

5436 

GRAYSON 

37  27 

86  03 

588 

7A 

H 

OVA  M.  LAWLER 

MONT  I  CELLO 

WAYNE 

36  50 

84  50 

960 

6P 

ALVIN  L.  BERTRAM 

HOREHEAD  STATE  COLLEGE 

5555 

ftOWAN 

38  n 

83  26 

770 

MOUNT  STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

36  04 

83  56 

930 

5P 

5P 

FRED  CARTMILL 

MOUNT  VERNON 

5648 

ROCKCASTLE 

37  21 

84  20 

1137 

5P 

5P 

CITY  OF  MT.  VERNON 

MUNFORDVILLE  I  N 

5684 

HART 

37  16 

65  53 

636 

7A 

c 

EDWARD  A.  RICHARDSON 

MURRAY 

5694 

CALLOWAY 

36  36 

88  20 

622 

6P 

6P 

MURRAY  STATE  COLLEGE 

OLIVE  MILL  2  WNW 

6013 

CARTER 

83  12 

895 

c 

GEORGE  E.  DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

37  14 

MELVIE  PARLEE  NEISZ 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

37  16 

83  39 

750 

7A 

MRS.  ANNA  L.  BROWN 

ONEONTA  DAM  35 

6033 

CAMPBELL 

38  58 

84  16 

512 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OWENSBORO  2  W 

6091 

37  46 

67  09 

420 

6P 

VIRGIL  D,  CLARK 

OWENSBORO  DAM  46 

6096 

OAVIESS 

67  07 

404 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

6110 

MC  CRACKEN 

37  04 

MIO 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PAOUCAH 

6115 

MC  CRACKEN 

37  06 

88  37 

340 

5P 

5P 

WESTERN  P.  LACKEY 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

6117 

MC  CRACKEN 

37  05 

88  36 

325 

c 

CITY  OF  PADUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37  49 

82  48 

620 

7A 

H 

JESSE  FAIRCHILO 

PIKEVILLE 

?IKE 

37  29 

82  31 

686 

C  H 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PINEVILLE 

6384 

BELL 

35  45 

63  42 

1002 

7A 

FOLEY  PARTIN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37  06 

67  53 

529 

5P 

5P 

ALTON  M.  HARVILL 

RAVENNA  LOCK  12 

6679 

ESTILL 

37  40 

63  57 

634 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RICHMOND 

6805 

MADISON 

37  44 

64  16 

1122 

8A 

8A 

THOMAS  C.  HERNDON 

ROCHESTER  LOCK  3 

6682 

OHIO 

37  13 

401 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RUSSELLVILLE 

7049 

LOGAN 

35  51 

66  53 

590 

6P 

7A 

H 

WM.  6.  PORTER 

RUSSELLVILLE  SU8STA 

7054 

LOGAN 

35  50 

85  54 

576 

7A 

TVA-583 

SAOIEVlLLE 

7074 

SCOTT 

38  23 

84  33 

791 

c 

LAWRENCE  ROGERS 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 

7091 

HARDIN 

37  42 

86  59 

INACTIVE   8/59 

ST.  MARY 

7096 

MARION 

37  35 

85  21 

743 

C 

JOHN  B.  BAUER 

SALVISA  LOCK  6 

7121 

WOODFORD 

37  56 

84  49 

490 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN 

37  45 

83  05 

859 

c 

STANLEY  GARDNER 

SALYERSVILLE  2  SE 

7134 

MAGOFFIN 

37  44 

63  03 

920 

7A 

FORREST  C.  WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN 

36  45 

86  12 

770 

5P 

5P 

NOBLE  ALLEN 

SEBREE 

7234 

WEBSTER 

37  36 

87  32 

348 

7A 

PAUL  D.  TOMPKINS 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

7311 

MC  CRACKEN 

37  09 

88  47 

345 

7A 

TVA-709 

SHEL8YV1LLE  2  W 

7324 

SHELBY 

38  13 

85  16 

625 

6P 

7A 

MRS.  WILLIE  S.  RATTA 

SHEPHEPDSVILLE 

7334 

BULLITT 

36  00 

85  44 

446 

7A 

OVID  K.  MACRUDER 

SMITHFIELD  4  S 

7473 

SHELBY 

3B  20 

85  16 

652 

c 

F.  W.  SIMPSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

1050 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SOMERSET  1  N 

7510 

PULASKI 

37  07 

1050 

RADIO  STA  WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

37  41 

85  14 

736 

7A 

WM.  H.  GOATLEY 

STEARN--; 

7677 

MC  CREARY 

36  43 

84  29 

1420 

7A 

c 

MRS  GLADYS  M.  GRIFFITH 

SUMMER  SHADE 

7800 

METCALFE 

35  53 

85  43 

864 

5P 

6P 

CHAS.  H.  MC  MURTREY 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

7805 

METCALFE 

36  53 

85  40 

7A 

TVA-584 

TATHAM  SPRINGS 

7924 

WASHINGTON 

37  52 

85  09 

692 

c 

R.  C.  DEDMAN 

TAYLORSVILLE 

7946 

SPENCER 

38  02 

85  21 

463 

7A 

MRS.  KATHRYN  6.  CARR 

TOMPKINSVILLE 

6060 

MONROE 

36  42 

85  41 

920 

c 

STANLEY  HURD 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 

8144 

TRIGG 

36  45 

68  05 

390 

7A 

TVA-680 

TYRONE  LOCK  5 

8179 

ANDERSON 

38  02 

84  51 

524 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNIONTOWN  DAM  69 

37  45 

87  57 

358 

6A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

8246 

JESSAMINE 

37  51 

64  26 

571 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VANBUREN 

8250 

ANDERSON 

37  58 

85  10 

556 

7A 

EDWARD  B.  STEVENS 

VANCEBURG  DAM  32 

8259 

LEWIS 

38  39 

83  21 

525 

6P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

GALLATIN 

84  58 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WAYNES6URG  7  NE 

8466 

LINCOLN 

37  25 

84  36 

1215 

7A 

MRS.  RITA  RIDDER 

WEST  LIBERTY 

8551 

MORGAN 

37  55 

83  15 

652 

8A 

BA 

MRS.  ELIZABETH  BROWN 

WILLIAMSBURG  Z 

8709 

WHITLEY 

36  44 

64  10 

1010 

6A 

BA 

ESTIL  M.  MEADOWS 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

6714 

GRANT 

38  38 

64  38 

'914 

7A 

7A 

H 

HENRY  NORTHCUTT 

WILLOW  LOCK  13 

8724 

LEE 

37  36 

83  50 

649 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOLF  CREEK  DAM 

8807 

RUSSELL 

36  52 

85  09 

585 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WOOOBURY  LOCK  4 

6824 

BUTLER 

37  11 

86  38 

50* 

7A 

^ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  STATIONS 

SCOTTSVILLE  2  SW 

7220 

ALLEN 

3 

36  44 

86  13 

760 

7A 

MRS.  lOELL  F.  PEERING 

PUBLICATION  ENDED 

AOOLPHUS  1  N 

0043 

3 

85  16 

600 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


DOCUMENTS  DIVISIO:^ 
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I         ««nctn, «««»» 


OCTOBER  1959 
Volume  LIV    No.  10 


ASHKVILLK:  1959 


KENTUCKY  -  OCTOBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   94°  on  the  5+  at  4  stations 
Lowest  Temperature:   22°  on  the  19th  at  Inez 

Greatest  Total  Precipitation:   9.13  inches  at  Sebree 

Least  Total  Precipitation:   2.20  inches  at  Jackson 

Greatest  One-Day  Precipitation:   3.95  inches  on  the  8th  at  Frankfort 

Lock  4 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   Trace  at  2  stations 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   None 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  drought  conditions  existing  in 
much  of  central  and  eastern  Kentucky 
at  the  close  of  September  were  allevi- 
ated by  generous  and  well  distributed 
rains  in  all  sections  of  Kentucky 
during  October.   The  dry  weather  of 
September  persisted  until  near  the 
end  of  the  first  week  in  October  with 
general  rains  developing  over  the 
state  on  the  5th  and  6th.   Rainfall 
totals  at  most  Kentucky  locations 
ranged  between  1  1/2  and  3  1/2  inches 
during  the  October  5th  -  12th  period, 
with  well  distributed  additional  rain- 
fall during  the  balance  of  the  month. 
Average  October  precipitation  in  the 
Central,  Blue  Grass,  and  Eastern  Divi- 
sions exceeded  4  inches,  with  each  of 
the  three  divisions  receiving  approxi- 
mately two  inches  above  their  normal 
October  rainfall.   The  Western  Divi- 
sion, which  had  been  least  affected 
by  moisture  deficiencies  of  previous 
months,  recorded  average  October  rain- 
fall of  near  1  1/4  inches  above  their 
normal  expectancy  for  the  period. 


The  bulk  of  Kentucky's  burley  tobacco 
crop  was  cured  during  the  persistent 
dry  weather  of  September  and  early 
October,  with  tobacco  stripping  be- 
coming very  active  with  the  additional 
moisture  that  brought  tobacco  into  case 
in  most  sections  by  October  10th.   Fall 
plowings  and  seedings  became  active 
following  the  rains,  with  early  seed- 
ings up  to  good  stands  by  the  close  of 
the  month.   Pastures  revived  in  all 
areas,  and  only  local  areas  in  eastern 
counties  reported  any  stock  water 
shortages  by  the  last  week  in  October. 
The  first  heavy  frost  of  the  Fall 
season  occurred  in  all  but  eastern 
areas  on  October  28th  with  resultant 
defoliation  speeding  up  the  harvest 
of  soybeans  by  the  close  of  the 
month. 

0.  K.  Anderson 
State  Climatologist 
U.  S.  Weather  Bureau 
Louisville,  Kentucky 
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CUMATOLOGICAL  DATA 


KtNTUCKY 
OCTOBIN  1«S« 


T«mp«i«luiv 


MESTERN 

BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORDS  FERRY  DAM  SO 
GOLDEN  POND  S  N 
GREENVILLE  2    W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
HADISONVILLE  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 


CENTRAL 

ANCHORAGE 

BAROSTOWN  S  J  PREP  SCI 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 

LEITCHFIELO 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  W6  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK  DAM 

DIVISION 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

OIX  0AM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  i 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
RICHMOND 
SHELBYVILLE  2  W 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLIAMSTCWN  5  WSW 


EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

SENHAM 

BLAINE 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  lA 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIDDLES80R0 

MONTICELLO 


AM 
AM 


71. 2 
71. 2M 
70. OM 
73.2 
71. OM 

70.7 
73. 9 
72.1 
72.1 
71.3 

70.7 
72. i 
72.3 
69.6 
72.6 

72.0 
71.* 


69.1 
71.9 
70.8 
70.8 
72.2 

73.8 
71.5 
70.* 
72.0 
70.9 

70,1 
71.6 
70.3 
71.9 
72.8 

70.9 
72.* 


7*. 9 

70.0 
67.0 

70.5 
70.3 

71.5 
71.5 
69.4 
69.9 
68.3 

69.0 
70.8 
69.2 
70.8 
70.* 

68.* 


70.6 
73. BM 
70.0 
70.5 
71.6 

71.3 
71.8 
69.8 
71.9 


70.8 
68.6 
72.6 
72.5 
72.1 


II 


*T.S 

A5.0M 
50. OM 
*6.1 

♦  7.7M 

*7.1 
A6.6 
*8.0 
A7.8 

♦  7.* 

*9.1 

*9.e 
*a.2 

*8.0 
*S.8 

*7.5 
*8.3 


*5.9 
*6.5 
*6.3 
*7.6 
*8.7 

*6.2 
*7.3 
*8.0 
*5.7 
»7.1 

*9.6 
*8.7 
*7.8 
*5.0 
*9.0 

*8.5M 
**.2 


*7.7 
*8.7 


*8.8 
*6.6M 
*8.0 
*5.9 

*3.0 

*7.* 
*5.6 
*3.6 
*6.7 


39.6 
*6.5 
*7.5 
*7.6 
*8.7 


S9.* 

58. IM 
60.  OM 
S9.7 
59. *M 

58.9 

60.3 
60.1 
60.0 
59.* 

59.9 
61.2 
60.3 
58.8 
60.8 

59.8 
59.9 


57.5 
59.2 
58.6 
59.2 
60.5 

60.0 
59.* 
59.2 
58.9 
59.0 

59.9 
60.2 
59.1 
53.5 
60.9 

59.  7M 
58.3 


60.5 
58.2 
56.8 
56.9 
57.9 

60.5 
58.0 
58.0 
57.3 
58.6 

56.7 
58.9 
57.8 
59.3 
59.6 

55.9 


59.7 
60. 2M 
59.0 
58.2 
57.3 

59.* 
58.7 
56.7 
59.3 

M 

55.2 
57.6 
60.1 
60.1 
50.* 


In 


.3 

1.2 


.3 

1.0 


1.2 
.7 


3.0 
.3 


229 
259 

21* 
218 
2  36 

2*0 
213 
215 
21* 
228 

212 
191 
208 
2*6 
19* 

212 
212 


271 
237 
2** 
228 
205 

226 
232 
233 
2*9 
2*3 

215 
217 
2*1 
238 
196 

217 
2*9 


208 
257 
29* 
273 
270 

205 
259 
268 
273 
253 

292 
230 
276 
233 
228 

322 


223 
208 
228 
2*5 
270 

229 
238 
293 
227 


31* 
278 
209 
203 
209 


II 


*.0» 
3.t* 

3.30 
*.32 
*.00 

1.39 
2.86 
3.22 
3.29 
5.*6 

3.93 
5.*7 
*.06 
*.39 

*.30 

2.38 
3.83 


5.*0 
5.60 
5.67 
*.55 
*.57 

*.98 
3.88 
5.96 
5.21 
*.26 

*.00 
3.30 
3.26 
3.*7 
*.91 

3.70 
5.63 


3.15 
*.ll 
3.05 
5.72 
3.55 

3.03 
*.36 

3.74 
7.70 
3.91 

4.63 
2.74 
3.41 
*.67 
3.38 

*.79 


3.23 
5.54 
4.20 
5.27 
3.03 

4.97 
3.37 
3.*4 
3.28 


3.48 
*.33 
5.75 


Mi 


.79 

1.50 

.*9 

.70 
.1* 


2.60 
1.56 


.3* 
1.63 


2.83 
1.85 


1.38 
.81 


.94 

1.79 

.88 


5.52 

l.*7 


2.49 

1.85 


1.17 
1.26 


1.1» 

i.ia 

.7* 
1.3* 
1.76 

1.5* 
.72 
.89 

2.00 

l.*l 


1.68 
2.93 
1.00 
2.17 
2.00 

.61 

1.33 


2.02 
2.27 
2.11 
1.08 
1.50 

1.02 
1.21 
2.*1 
1.71 
.9* 

1.01 

.76 

.77 

1.72 

2.1* 


.80 

.90 

1.03 

3.01 

1.3* 

.62 
1.16 
1.52 
3.95 
1.66 

l.*5 

.58 

1.07 

1.00 

.93 

1.80 


1.12 
1.20 

.75 
1.07 

.71 

l.*5 
.88 
.96 

1.18 


1.59 
.92 


.0 
.0 
.0 

T 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 


0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 

0  0 


See   Releience   Notes   Following   Sfalion   Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

KENTUCKY 
OCTOBER    1959 

Tempeialure 

Ptecipilation 
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u 
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u 

s, 

1 
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X 

1 

1 

1 

Q 

i 
S 

No  of  Dan 

1 

1^     E 

i5 

1 

Snow,  Sleet 

No  ol  Ddj-s 

SuHon 

Man 

Mm 

1 

ll 

1  § 

s 

1 

o 
o 

« 

5  5 

si 

ii 

5  J 

hi 

o 

§ 

MOUNT    VERNON 

PIKEVILLE 

SOMERSET    1    N 

VANCEBURG    DAM    32 

WEST    LIBERTY                                       AM 

WILLIAMSBURG    2                                  AM 

DIVISION 

72.3 
72.* 
70.3 
70.0 
69,5 

74. 3M 

48.5 
51.1 
46.7 
45. e 
43.5 

47. OM 

60.4 
61. B 
58.5 
57.9 
56.5 

60.  7M 

58.9 

1.6 
.6 

89 
92 
90 
91 
89 

91 

5 
4 
5 

5  + 
5 

6+ 

27 
35 
28 
31 
26 

30 

28 
19 
28 
29 
29 

28 

214 
174 
245 
255 
297 

206 

0 
2 
1 
3 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

2 

0 
2 
3 
5 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

3.24 
4.47 
4.99 
3.88 
3.44 

5.30 

4.18 

2.43 
1.60 

3.15 
1.96 

.75 

1.39 

1.16 

.85 

1.35 

8 

9 

9 

24 

24 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

7 

12 

11 

8 

9 

9 

3 

3 
3 
2 

6 

0 
0 
1 

1 
0 

1 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wfind 
m. 

.pe«d 
p.h 

Rolabve    humidity   «veiage«  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

-   •  0 
IP 

s 

a 

StatioB 

0" 

a 
1 

Ill 

1 

1 

< 
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£  a 
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M 

Q       J 

0 

o  e- 
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O  E- 

?.S 

a 

O  E- 

o  w 

S 

3 

01 
■* 

r 

o 

g 
i 

4 

a 

(2 

ill 

HI 

COVINGTON   WB  AIRPORT 

ssw 

14 

8.8 

29 

WNW 

11 

78 

86 

58 

65 

2 

2 

9 

0 

1 

0 

14 

_ 

5.3 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

s 

14 

10.4 

- 

- 

- 

82 

91 

59 

68 

3 

2 

5 

1 

1 

0 

12 

- 

5.1 

LOUISVILLE    WB   AIRPORT 

S£ 

10 

8.1 

29 

w 

24 

84 

91 

59 

63 

2 

4 

5 

2 

0 

0 

13 

53 

5.0 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALItANV     *     H 
ALII  N 
ANCt«i>*tA(.l 
API*     .'    Mt 

A^MLAHP    r>AM    >• 

RAttnOUNVlLLr 

BAUPMOWN    S    J    PWC    SCH 

BFAVrtt    MM 

nC  HHAH 

nrNTON  ; 

BCRtA    (OCLfCr 
flr*rA    WATTR    NORK5 
BIAINC 

BONNirvlLLC 
ROWLINC   CRrtN 
POHLINC.    GRffH    SUeSTA 
BOWLINf*    GRffN    FAA    AP 
tlRFNT    nAM    yt, 

RROVNSVILLC    LOCK    6 
PimrtlNf     2    H{ 
PURKl  WILLF 
CAOi:    LCKR    E 
C*LMOU*«    LOCK    2 

CAMPPELL5VILLC 
CANfTVULE 
CAftftOLLTON    LOCK    1 
CLAY    CITY    I    WNM 
CLERMONT    \    SSE 

COBB 

COLLEGE  MILL  LOCK  U 
COVINGTON  WR  AIRPORT    R 
CUMBERLAND  FALLS  ST  PR 

CYNTHIANA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI  A  1  F 
DtWEY  DAM 
OIX  DAH 

DUNDEE  BARRETTS  FORD  BR 

DUNMOR 

EODYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

ELUABETHTOWN 

ELKMORN  CITY 
ELKTON  2    S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSBURG 

FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 

FREEBUHN  2  SW 

FRENCMBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6EST  LOCK  3 

GLASGOW 

GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  I  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  36 

GRAYSON  1  SE 
GREENSBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61  BR 
GREENUP  0AM  30 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14      R 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNF 

KENTUCKY  DAM 

LA  GRANGE  I  SW 

LANCASTER 

LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WR  AIRPORT    f 

LIBERTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  8 
LOCKPORT  LOCK  2 
LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP        t 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMMOTH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  h    SE 
MAYFIELD 
MATSVILLE  DAM  33 

MCKEE 

MIDDLESeORO 
MIDWAY 
MILLERS  TOWN 
MONTKELLO 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

MUNFORDVILLE  1  N 

MURRAY 

OLNEY 

OMEIOA 


A.IO 


lit) 
4*99 


»j: 


)|T2 

)•«< 

9.09 

».97 

3i03 

3i94 

3>»e 

>.23 

3*66 

3*86 

5.17 

3.99 

».>t 

3.37 

3.7« 

2.;o 

?.50 

7.70 

t.S? 

5.2« 

3.40 

3.58 

5.95 

3.1* 

6.*1 

5.96 

4.«3 

4.32 

2.34 

3.44 

5.21 

4.91 

2.93 

RECORD   MISSINO 


ll'l 


3.46 
4.26 
2.20 
4.25 
3.72 

3.81 
4.49 
2.89 


3.20 
4.65 
4.53 
4.15 

3.30 
3.26 
3.34 
3.29 
5.46 

3.47 
5.76 
3.93 
4.63 
3.99 

4.66 
5.72 
5.03 
3.67 
2.74 

3.24 
5.36 

5.47 


10       11       11 


T  1.85 
.53  1.16 
.06      .15 


.52    3.95    1.05 


1.70 
.05 
1.01 


1.23 

1.45 


IJuv  of  monlh 
13  I   U  I    IB 


.10    1.07      .20 


I  17  1   18 


18      10      11 


1  I  13  I  : 


15     ze     27 


20  \   -M  .   'M 


,14       ,04      ,01 


.08 
,18 
.09 
.30 
.04 


See  Reference  Hotes  Followtog  station   Index 


DAILY  PRECIPITATION 
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Day  of  month 
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o 

1 1 r 

H 

1  1  2  1  3 

4    5 

6 

7  1  8  1 
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10   11  1 
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16  1  17  1  18 
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24 

25 

26 

27 
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30 

31 

ONEONTA  0AM  35 

*•!« 

.04 

.65 

.45   .60 

1.26 

.17 

•02   .17 

T 

.22 

.21 

.01 

.11 

.25 

OwENSBOffO  2    W 

*a06 

1.00 

.55 

.15 

.30 

.64   .50 

T 

.35 

.15 

•  39 

.03 

OWENSBORO  DAM  46 

•  •57 

1.25 

.09 

.90 

.35 

.28   .75 

T 

.35 

.10 

T 

•  29 

.09 

.03 

PADUCAM  FAA  AlPPOOT 

».39 

.04 

.37 

T 

1.10   .04 

.09 

2.17 

,i*B 

T 

T 

.09 

T 

.01 

T 

PAOUCAM 

<t<30 

.35 

.39 

• 

.95 

2.00 

.12 

.39 

.10 

T 

PAINTSVILLE 

4i55 

1.22   T 

.55 

.18 

T 

.36 

.52   .10 

1.25 

.16 

.17 

.04 

flKEVlLLE 

«.*? 

.OS 

.05 

.38   .22 

.16 

.68 

.41   .54 

T     ■ 

.74 

.14 

.23 

.42 

.03   T 

.35 

.04 

PINEVILLE 

5>82 

.35 

.86   T 

.69 

.04 

.09 

.08   .85   .15 

LOG 

.65 

.12 

•  75 

.ns 

.Ot 

T 

PRINCETON 

2i38 

.13 

.27 

.51 

.61 

•  22 

.47 

.17 

T 

T 

RAVENNA  LOCK  12 

2>S7 

.31 

.11 

.14 

.60 

.07   .36 

.48 

.42 

.38 

0  I CM MONO 

3.>1 

T 

.20   .17 

.04 

1.07 

.25   .34 

.02 

.45 

.47 

.02 

.34 

.04 

ROCHESTER  LOCK  3 

3.7« 

.34 

.02   .20 

.77 

.44 

.87   .72 

.02 

•  28 

.12 

BUSSELLVILLE 

3. S3 

.64 

.01  1.33 

.23 

.35 

.64 

.31 

.32 

OUSSELLVILLE  SUBSTA 

3.3» 

.72 

1.63 

.36 

T 

.37 

.25 

.01 

SALVISA  LOCK  6 

«.B3 

.46  1.70 

.34 

.55 

.23   .48 

.01 

.36 

.42 

.24 

,04 

SALYERSVILLE  2    SE 

*.9I 

1.24 

.41 

.39 

.37 

.16   .56   .121 

1.11 

•  26 

.12 

•  05 

.12 

SCOTTSVILLE 

».91 

1.05 

2.14 

.18 

.23   .12 

.07 

.62 

•  03 

•  04 

.19 

.04 

SCOTTSVIULE  2  SW 

3.96 

.45 

.25  1.37 

.52 

.10 

.10   .23 

T 

.72 

.02 

•  20 

SEBOFE 

9.13 

.40 

.68 

.46 

1.55 

.77 

1.58 

.80 

.65 

•  90 

.74 

.30 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

3.83 

.31 

.97 

1.10   .90 

.46 

•  07 

SHELBWILLE  2  V 

<.6T 

.02 

.27 

.73  1.00 

.76 

.29 

.19   ,43 

,02 

•  21 

.31 

.35 

.09 

SHEPMERDSVILLE 

5.»6 

.42 

•78   .94 

.78 

.29 

.35   .40 

.50 

.80 

.40 

.07 

.04 

.09 

SOMERSET  1  H 

».99 

.34 

7     .69 

1.39 

,02   .03 

.45   .24 

.01 

.24 

.91 

.23 

.14 

•  12 

.04 

.12 

.02 

SPRINGFIELD 

5.12 

T    3.26 

.06 

.08 

.36   .27 

T 

.50 

.12 

.13 

.27 

.07 

STEARNS 

5.** 

.46  1.20 

.09 

.06  1.20 

U24 

.65 

.40 

.14 

SUMWER  SHADE 

3.70 

.24 

1.71 

•  14 

■  30 

T 

.89 

.32 

.05 

.02 

.03 

SUMMER  SHADE  SU8STA 

3.63 

.02 

.22   .49 

1.37 

.17   .22   T 

T 

.72 

.25 

.01 

T 

.10 

.04 

,02 

TAYLORSVILLE 

4.93 

.20 

.80  1.00 

.72 

.35 

.18   .54 

.50 

.19 

.40 

,05 

TUffKEY  CREEK  SCHOOL 

«.77 

1.60 

.78 

.45 

.38 

.83 

.02 

.47 

.02 

,02 

TYRONE  LOCK  5 

6.24 

.24  3.10 

.28 

.36 

.15   .60 

.11 

•  73 

.23 

.03 

.35 

.02 

T 

.04 

UNIONTOWN  0AM  49 

2.96 

.57 

.20 

.95   .52 

T 

.50 

.05 

•  17 

T 

T 

T 

VALLEY  VIEW  LOCK  9 

3.73 

.28  1.25 

.06 

.45 

.27   .40 

.01 

.44 

.30 

T 

.23 

T 

.04 

VANCEBURG  0AM  32 

3.«e 

.37 

.07 

.50   .14 

1.16 

.16 

VANBUREN 

RECORD  MISSING 

.90 

.26 

.06 

.24 

T 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

3.3S 

.04   ,07 

.70 

•29   ,34 

.93 

.32 

.25 

.05 

.16 

•  14 

T 

.07 

.02 

WAYNES8URG  7  NE 

3.45 

.41   .24 

.42 

.30 

T 

.55   .35   .04 

•  55 

.24 

T 

.22 

.02 

.08 

.03 

WEST  LIBERTY 

3.44 

.59 

.10 

.03 

.12 

.40 

•13   .41 

.95 

.35 

.41 

.03 

.02 

WILLIAMSBURG  2 

5.30 

.15 

.53   .02 

.60 

.06 

•  04 

•07   .85   .07 

1.35 

.57 

•  13 

.68 

.12 

.06 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

4.79 

.05 

•79   .75 

1.80 

.35 

.27 

T 

•  32 

.22 

.02 

.17 

.09 

WILLOW  LOCK  13 

3.47 

.31 

.19   .02 

.35 

.50 

.18   .34   .04 

.9fl 

.25 

.31 

WOLP  CREEK  0AM 

5.63 

.30   .07 

1.75 

.10 

1.05   .56   .02 

.87 

•  42 

.02 

T 

.08 

•  33 

.06 

WOODBURY  LOCK  4 

4.07 

•  45 

.10  1.12 

.28 

.37 

.57   .47 

.06 

.46 

.07 

.06 

•  04 

.02 

of  Kentucky  may  be  i 


ed  by 


REFERENCE  NOTES 
the  State  Climatologi 


al,  Standlford  Field,  Louis 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSH,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the 
Delayed  data  and  corrections  vill  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
Uonthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issi 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received 
Divisions,  as  used  in  "Climatologlcal  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 
Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  li 


the 


the 


egative  departu 


atlo 


type  pa 


by  fo 


stations  (tho! 


other 
n  Ground 


es  of 
Table , 


ement  in  miles.   Monthly  degree  day  totals 
and  Wind"  Table.   Max  and  Uin  In  "Evaporation 
o  represent  observations  taken  at  the  present 
les  for  obtaining 


Inc 


and  sle 


slstencles 
.   Entries  ■ 


gro 


Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Dally  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  an 
24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tim 


the 


o«  on  ground  lo  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  ob 

the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  in  the  "Special"  c 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values 

G  "Soil  Temperature"  Table. 

H  'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  Data"  Table, 


vatlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.   For  those  stations 
mn  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  Indicate  the  following: 
processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  "Hourly  Preclpltatlo 
month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


ground  values  are  : 


lly  Temperature"  Table 

be  found  in  the  annual  issue 
on  and  Wind"  Table;  "Snowfall 


OTHER  REFERENCE  NOTES 
S  ind 


ated  by  no  entry. 

f  this  publication. 

nd  Snow  on  Ground"  Table; 


wind  instruments. 


and  the  St: 


lndi< 


Index, 


Ho  record  In  the  "CllBatological  Data"  Table  and  thi 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  total; 

No  record  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evapi 

And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with 

Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  howeve: 

on  the  roof  of  a  building. 
Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 
Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  "Dally  Temperature"  Table  fi 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
Amounts  from  recording  gage,   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  1 
This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
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DAILY  TEMPERATURES 


KtNIUCKr 
OCTOH*   ItM 


Slallon 

tMOKmncr 

A.IMLAND    DAM    ?« 

«AP>l<OllOVlLLf 

BAROSTOWN   S   J    PREP   SCH 

OAXTE» 

BfAVER    DAM 

BCItHAM 

BENTON    ; 

BEREA   COLLEGE 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAUPBELLSylLLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  W8  AIRPORT 

CTNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWET  DAN 

DIX  DAM 

ELIZA8ETHT0WN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  0AM  SO 

FRANKFORT  LOCK  * 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  8  N 

GRAYSON  1  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2    W 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 


•0   119 
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62   17 
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H   10 


70  T> 
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54 
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MIN 

70 
53 

70 
57 
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57 
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MIN 

82 
59 

83 
55 

90 
61 

MAX 
MIN 

80 
51 

86 
53 

87 
56 

MAX 
MIN 

SO 
53 

82 
52 

93 
52 

MAX 

MIN 

72 
62 

77 
53 

89 

51 

MAX 
MIN 

74 
61 

78 
51 

91 
57 

MAX 
MIN 

76 
55 

86 

57 

89 
65 
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MIN 
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52 
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52 

84 
52 
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MIN 
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54 
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54 
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58 
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52 

8« 
6C 
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69 
59 
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54 
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5: 
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91   89 

69   67 


87   87 
59   60 


88   79 
67   68 


89   87 
59   57 


89   80 

60   69 


93   80 
65   60 


89   86 
54   56 


90   80 
68   64 


Day  01  Monlh 

11  I  11    ta  I  u  I  »   II    >'    >■ 


87   74 
69   61 


91   81 
67   64 


90   78 
69   66 


94   91 
70   66 


88   74 
69   62 


94   92 
63   62 


90   90 
55   65 


89   89 
59   58 


90   88 
66   65 


89   82 
69   69 


94   79 
52   62 


71   49 

60   46 


78   7f 
19   64 


80   80 
69   60 


74   74 
69   49 


78   79 

62   A5 


78   79 

64   44 


79   73 
61   61 


83   72 

59   43 


82   78 
63   51 


80   79 
13   57 


75   72 
63   49 


73   75 
65   50 


77   73 
64   54 


71   49 
99   99 


75   72 
60   49 


83   75 
61   47 


71   68 
61   47 


81   76 
54   57 


81   75 
58   57 


82   77 
58   53 


78   75 
53   55 


77   71 
67   53 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
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52   51 


78   87 
53   52 


72   80 
52   56 


78   84 
52   54 


81   88 
52   59 
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MIN 


MAX 
MIN 


54   54   59 


71   82   89 
51   50   47 


81   87 
53   52 


90   87 
58   50 


92   83 
52   61 


85   78 

71   57 


92   91 
52   54 


89   78 
68   55 


89   80 
64   55 


91   90 
50   61 


92   92 
64   65 


87   78 
55   67 


90   87 
58   59 


86   79 
58   67 


90   87 
57   54 


90   90   89 
53   65 


74   72 
55   54 


81   76 
56   54 


99   99   4* 

49   40   91 


78   79 


74   64 
56   38 


77   66 
55   36 
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38   43   31 


II  I  ul  11 

49   71   79 
)]   40   41 


83   72 
49   35 


83   75 
54   39 


75   65 
55   40 


82   55 
55   37 


77   74 
57   57 


62   72 
52   44 


80   77 
60   55 


74   70 
55   50 


83   77 
50   43 


83   75 
56   59 


80   80 
60   50 


80   73 
52 


47   41   34 


IB   61 

10   44 


40   45   43 


57   60   66 
40   42   33 


41   41   33 


61   54   64 
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59   53   66 


61   60   69 


58   54   67 
50   45   38 


63   54   62 
43   42   35 
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43 


50   52   63 


65   51   53 


65   56   50 
39   44   37 


58   58   55 
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48   45 


53   55 

45   44 


54   53   56 
39   42   38 


54   52   55 
39   44   38 


51   50   52 
40   43   39 


76   60 


55   59   59 


72   61 
49   40 


36  41  M 

61  72  72 

42  41  46 

72  71  61 

37  42  32 


39   38   43 


74  71  62 

35  39  31 

71  74  63 

36  44  35 


31   34   32 


73   74   53 
36   41   34 


73   75   64 
39   45   36 


37   43   35 

75   76   67 
34   42   32 


43   40   29 


65  72   74 

37  40   35 

65  74 

45  40 

73  74 


73   74   72 


75   71   63 
35   34   33 


74   75   54 


73   72   51 
34   44   31 


54 
47 


77   74 
3i   44 


74   76 
41   42 


61   71 
13   14 


71   76 
4)   42 


67   72 
31   3J 


u    n    14  U  M  » 


72   75   71 
30   38   38 


71   76   81 


70   76 
25   28 


71   77 
34   43 


74   78 
45   44 


56   73 
32   38 


72   75   78 

31   40   41 


74   70 
45   44 


84   72   62 
48   65   41 


83   56 
53   39 


38   45   38 


60   55   63 
50   45   35 


65   52 
37   43 


52   70   75 
30   35   38 


52   66   75 
35   35 


69   59 
33   35 


69   75   74 
35   45 


70   74 

33   37   42 


76   77 
34   39 


77   44 
44   14 


74   69 
4r   14 


79   71 
4  3   96 


70   78 
4>   11 


77   72 
49   61 


72   76 
40   13 


76   72 
38   60 


81   78 
43   52 


39   47 
77   65 


78   66 

47   55 


78   75 
48   58 


75   72 
42   52 


80   82 
43   54 


76   55 
48   54 


90 
14 


42   41   41 


47   II   52 


18   41   60 
99   36   37 


16   14 
39 


11    It    w    at 


49 

91 


IB   48 
32   12 


70 

44 


76   78   54 


59   76 
28   32 


76   56 
56   59 


76   74 
39   52 


76   56 
40   48 


78   74 
43   52 


34   39   33 


76   65 
40   43 


84   79   51 


80 

52   52 


83   73 
60   39 


59   35 
75   54 


50   44   35 


62   53   52 


65   74   75 
37   44   36 


75   67   52 


68   75   58 
39   43   36 


59   59   63 


90   90 
51   51 


92   90 
55   69 


85   75 
46   45 


81   75 
50   63 


30   4!   38 


84 
43 


66   55 

3  7   47 


40   46   35 


72 
34 


75   74   53 


74   73 
38   42 


69   72 

37   44   49 


31  39   39 

51  65   75 

29  30   34 

55  71 

32  36 


72   74 
32   42 


58   76 
29   32 


71   75   77 


66   73 
32   37 


92 
99 

97 
39 

64  17  92 

44  42  39 

60  58  60 

39  41  36 

50  51  50 

38  36  42 

48  64  14 

40  35  38 

48  71  48 

38  41  32 

47  60  55 

39  40  39 

46  53  50 

39  40  43 

46  50  52 

39  37  40 

42  50  46 

37  37  39 

56  45  50 

39  38  42 


36  38  36 

62  45  52 

43  38  40 

47  51  51 

36  40  42 


90   64   64   68 
39   94   39   92 


16   64   67   47 
28   31   15   59 


53   53 
38 


55   50 
37   44 


58   57 
28   31 


57   67 
30   34 


63 
99 


72 
91 


44.1 
49.9 


70.4 
44.4 


71.4 

44.4 


71.9 
44.1 


70.0 
44.0 


71.2 
47.1 


65 
54 


70   69 
48   60 


70 
53 


70 
34 


70   70 
56 


41   38   45 


56   56   54 
47   44   41 


53   46   62 
40   40   41 


51   66   57 
39   39   37 


79  76   64 

44  60   47 

73  76   68 

39  44 

77  77 


73   71   65 


70   75 
28   45 


57   71   75   71 
28   27   50   58 


67   60   66 
42   39   39 


62   46   63 


50   56   64 


65   55   61 


54  68 

28  31 

56  64 
34  38 

60  55 

31  30 

57  51 

29  37 

69  50 

27  33 


74.9 
44.1 


70.8 
46.3 


70.8 
47.6 


72.2 
48.7 


71.5 
49.5 


71.8 
45.6 


66   65   50 


52   44   45 


50   63 
29   36 


77   77   71 
49   54   44 


76   71   54 
37   43   44 


62   51   50 
36   33   39 


60 
32 


67   71 
32   65 


67   63 
63   57 


64   70 
54   58 


68   73 
28   51 


52   57 
42   56 
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54 


70   58 
51   56 


56   70 
53   58 


55   70 
44   45 


71   74   66 


72.1 
46.0 


70.8 
39.6 


See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
OCTOBER    1959 


Station 


LEITCWFTELD 

LEXINGTON  HB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AlffPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  WB  AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE  1  SE 

MAMWOTH  CAVE  PARK 

MANCHESTER  4  SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MID0LE5B0R0 

MONT  I  CELLO 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON 

HURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

RUSSELLVILLE 

SCOTTSVILLE 

SHELBYVILLE  2  W 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

VANCEBURG  DAM  32 

WARSAW  MARrLAND  DAM 

WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

WOLF  CREEK  DAM 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


55   55   51 


81   83 
57   56 


78   82 
57   53 


82   88 
5*   57 


80   87 
55   56 


78   87 
5»   55 


78   85 
52   51 


83   88 
47   44 


76   80 
62   54 


71   77   78 
63   55   55 


78   86 
58   52 


83   87 
56   53 


73   78   90 
58   52   56 


59   70   51 


87   88 
55   61 


81   89 
52   54 


77   86 
54   57 


90 
65 


54   56   64 


69   83 
65   59 


81      ee     90 

55   52   60 


82   88 
54   53 


86   88 
52   54 


52   55   60 


82   83 
54   52 


77   85 
54   52 


77   77 
60   54 


55   51   60 


69   70 
60   52 


82   SO 
61   55 


72   78 
51   51 


S« 
60 

92 
66 

92 
66 

88 

65 

88 
63 

92 
60 

90 


88   76 
69   68 


89   76 
69   61 


88   80 
61   60 


92   80 

70   67 


92   76 

70   63 


80   79 
69   65 


87   78 
68   68 


90   83 
56   59 


82   79 
68   65 


55   62   64 


8   9   10   11   12   13   14  I  15  18   17   18   19 


88 
57 

85 
58 

92 
68 

82 

50 

88 
55 

85 

58 

89 
66 

79 
53 

86 
69 

80 
59 

88 
68 

80 
58 

82 
69 

77 
64 

84 
68 

80 
55 

91 
53 

87 
61 

eo 

66 

78 
64 

89 
55 

90 
66 

38 
59 

76 
66 

91 
56 

80 
67 

91 
57 

81 
55 

90 
54 

78 
60 

90 
59 

72 
64 

91 
62 

83 
62 

91 
70 

74 
65 

88 
55 

89 

58 

91 
59 

91 
53 

91 
53 

91 
65 

91 
56 

92 

57 

78   7* 
61   64 


79   76 
58   62 


81   78 
55   65 


79   76 
60   62 


79   75 
60   63 


81   83 
54   61 


79   83 
56   62 


7*   71 
59   52 


8-9   77 
59   64 


81   84 

55   65 


81   77 
55   55 


79   74 
50   54 


82   79 
55   59 


80   78 
55   60 


80   87 
55   63 


80   85 
56   63 


80   83 
56   62 


79   83 
57   55 


80   85 
55   62 


85   78 
62   66 


82   85 
54   60 


78   79 
56   59 


78   74 
50   64 


81   74 
50   67 


79   74 
59   61 


81   78 
53   56 


80   74 
55   65 


77   76 
56   56 


80   75 
65   55 


83   82 
55   58 


82   84 
50   50 


72   75 
56   58 


73   63 
56   41 


72   66 
43   38 


79   67 
55   41 


73   66 
49   39 


87  80  60 

45  51  »3 

85  78  63 

44  54  40 

84  80  69 

39  51  31 


79   62 

55   45 


79   72 
45   35 


76   73 
64   40 


76   67 
52   39 


76   70 
58   38 


54   49 
46   44 


61   50   62 
49   44   40 


55   54   67 
47   39   34 


56   51   70 
50   43   35 


57   60 
49   41 


73 
64 

75 
50 

78 
55 

60 
44 

78 
55 

67 
41 

69 
49 

55 
44 

78 
52 

64 
43 

76 
58 

72 
41 

74 
55 

58 
42 

81 
55 

72 
38 

74 
57 

64 
42 

75 
58 

68 
41 

79 
56 

65 
38 

73 
58 

65 

37 

75 
59 

65 
41 

73 
57 

70 
35 

70 
55 

55 
38 

79 
53 

72 
34 

80 
61 

78 
40 

82 
45 

70 
35 

82 

75 

63   58   57 
42   39   33 


66   59   64 

50   47   45 


67   61   68 
51   42   37 


66  58  67 

47  49  41 

52  59  65 

51  47  37 

58  6!  52 

45  41  35 

70  59 

52  35  33 


60   62 
62   44 


56   60 
49   42 


56   60   67 
49   40   37 


56   52 
60   43 


68   57   64 
47   48   47 


56   63 
50   43 


66   54   50 


59   62 
52   45 


62   59   66 
62   46   34 


53   62 
48   43 


61   57 
47   44 


51   54 
61   40 


60   53   61 
39   43   41 


55   55   67 
45   45   37 


56   55   51 


75   53   50 
40   47   43 


63   52   52 
37   40   36 


70   68   54 
55   37  I  37   44   36 


71   60 
44   35 


70   61 
41   35 


69   52 

44   34 


70   64 
42   34 


78   55 
43   34 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30 


73   77   57 


56 
45 

62 
35 

72 
34 

73 
39 

59 

34 

52 

32 

75 
44 

57 
43 

73 
30 

74 
45 

66 

42 

71 
31 

75 
44 

68 

34 

67 

33 

72 
42 

55 
35 

68 

30 

70 
46 

55 
37 

74 
35 

68 

44 

63 

34 

74 
34 

55 

40 

61 
34 

71 
34 

69 
46 

54 

35 

71 
34 

76 
47 

55 

47 

72 
35 

69 

42 

62 

33 

75 
34 

72 
40 

73 
35 

51 
32 

75 
43 

63 
35 

73 
32 

75 
44 

68 
37 

73 
32 

70 
44 

61 
32 

69 
35 

74 

55 

45 

36 

72 

51 

43 

35 

74 

55 

45 

36 

73 

74 

35 

34 

72   67 
40   29 


70  74  76 
37  48  48 

68  72  73 
39  48  47 

67  73  71 

31  37  39 

71  75  75 
39  43  42 

72  76  76 
36  43  46 

74  77  77 

32  36 

72  75 

32  42 

69  72 
35  48 

70  77  72 
24  33  41 


77   80 
42   45 


68 
35 


74   74 
43   45 


74   73 
38   39 


33   46   42 


55   72   72 
33   34   42 


74   74   73 


27   30   35 


59   72   82 
32   33   39 


60   70   72 
34   37   42 


5  3   70   74 
30   34   39 


76   69 
49   61 


75   64   54 
52   54   43 


76   51   53 
48   51   41 


82   69   65 

48   58   46 


79   69   56 


79   74   62 
48   62   48 


74   72   64 
44   59   49 


73   70   52 
49   58   44 


79   58   55 
46   49   47 


77   71   55 
49   58   45 


74   75   55 
41   45   52 


77   72   53 


77   74   53 
48   55   44 


76   55   52 
48   55   47 


77   72   59 
51   58   49 


79   74   65 
46   50 


77   65   56 


78   76   65 
49   52   50 


79   58   61 
50   51   53 


78   71   63 
47   60   47 


46   63   48 


47   60   45 


77   74   63 
50   51   47 


76   73   54 
48   57   45 


77   65   53 

47   54   46 


77   68   52 


73   68   51 


47   55   45 


72   76   55 
42   48   49 


41   54   50 


74   76   63 


47 

60 

53 

66 

54 

67 

39 

38 

43 

33 

37 

67 

43 

50 

47 

53 

56 

70 

39 

39 

35 

32 

37 

54 

42 

62 

47 

58 

52 

68 

38 

37 

36 

30 

34 

52 

46 

52 

53 

57 

69 

68 

40 

43 

41 

31 

36 

54 

46 

52 

51 

57 

67 

68 

40 

41 

40 

31 

36 

55 

59 

58 

56 

58 

60 

64 

43 

42 

38 

28 

35 

55 

56 

55 

55 

57 

51 

63 

41 

38 

43 

30 

33 

54 

50 

54 

55 

38 

38 

41 

48 

63 

60 

40 

37 

40 

68 

55 

63 

43 

46 

37 

56   45   55 

41   40   41 


60   62   64 
39   34   36 


49   68   56 
40   38   39 


47   47   50 
37   37   41 


65   60   62 
37   36   39 


59   70   55 
43   46   40 


61 
56 


57   62   61   65 
29   39   52   53 


61   65   70   66 
31   35   52   58 


57   57   63   73 
31   46   54   68 


48   54   67 
29   29   32 


35   52   57 


59   61   68   66 
28   40   63   59 


55   70   73   70 
28   32   52   57 


59   63   71   64 
27   33   54   50 


69   57   63   70 
31   37   54   68 


49   63   53   61   65   66 
40   41   42   34   36   66 


52   57   60 
44   44   34 


59   67   64 
44   43   43 


43   40   45 


69   56   54 

44   41   40 


53   46   51 
38   37   41 


53   71   59 
42   39   39 


40   39   39 


47   49   50 
39   39   39 


48   55   51 
37   38   36 


50   59   58 
39   36   38 


51   54   48 
40   32   43 


44   55   50 
40   42   44 


59   44   51 
39   36   41 


40   37   38 


52   43   53 
35   35   39 


66 
55 


69   52 
30   36 


75 
59 


64   69   74   55 
42   35   51   57 


55   55   71 
32   39   53 


68   57   62   65 
29   38   54   58 


58   59   66   53 
27   41   62   54 


55   57   70   56 
28   34   55   59 


57   60   67 
28   36   51 


65   63   68   54 
30   40   53   68 


53   55   72   67 
32   31   45   56 


65   58   73   55 
35   35   53   50 


48   57   70   72 
29   25   28   53 


49   80   63 


45   55   58   72 
29   28   28   50 


49   68   51   67 


72.6 

47,5 


70.7 
49.1 


69.0 
44.4 


70.8 
47,0 


72.3 
48,6 


72.5 
49.8 


69.6 
48.0 


72.8 
48.8 


72.4 
51.1 


72.0 
47.5 


69.2 
46.4 


56   48   73j 

40   35   36   29   29   43   53 


72.4 
44.2 


I 


See  ReXorenco  Notes  Following  SUtion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  ol  moiiih 

StaUon 

1 

a 

3 

4 

9 

e 

7 

8 

S 

10 

U 

12 

13 

14 

IB 

10 

17 

IB 

19 

30 

3^ 

33 

33 

34 

3t) 

M 

37 

28 

29 

30 

31 

ht 

U»ICV    VMt 

EVAP 
■  IND 

.00 
33 

.00 

a 

.12 

4 

.14 

8 

.11 
3 

.IB 
8 

.08 
17 

.09 
3 

.00 

7 

.13 
• 

.03 
1 

.17 
13 

8 

• 
S 

.10 

a 

.08 

a 

.08 

4 

.18 
12 

.08 

4 

.08 

a 

.08 

4 

.01 

a 

.08 
8 

8 

4a 

31 

a 

.00 

8 

• 

a 

• 
0 

.la 

1 

■a.  08 

338 

UIX    DAM 

IV  AP 
(IHD 

.10 
3* 

.1* 

3 

.1« 

a 

ae 

.24 

.20 
4« 

.09 
31 

.18 
38 

.09 
80 

.17 
38 

.14 
98 

.27 
80 

.12 
12 

.00 
12 

.10 
18 

.04 
8 

.08 

4 

.18 
37 

.12 
30 

.12 

1 

.01 
10 

.aa 
11 

.10 

20 

79 

148 

87 

39 

8 

.08 

8 

.07 
1 

.04 
3 

83.83 
908 

lOLT  CRUK  DAM 

EVAP 
WIND 

.18 
48 

.18 

a* 

.17 
18 

.17 
34 

.13 
37 

.19 
39 

.05 
24 

.12 
30 

28 

.29 
30 

.10 
40 

.28 
4S 

.10 
2S 

40 

30 

48 

.08 
3 

.19 
2ft 

.12 
17 

.la 

27 

.07 
18 

.10 
18 

.08 

aa 

94 

.39 
51 

.09 
33 

.03 
48 

.09 
13 

.04 
38 

.04 
30 

.00 

8 

83.78 
909 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
OCTOBER  1959 
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AVERAGE  TEMPERATURE 
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STATION  INDEX 


^ 

1 

OBSERVATION 

g 

0 

u 

TIME  AND 
TABLES 

STATION 

S 

COUNTY 

< 

E 

o 

OBSERVER 

1 

1 

3 

§ 

1 

i 

1 

1 

it 

o 

^ 

B 

i 

gi 

MMISOn  MN  *9 

OOBl 

BRCCKINRKWE 

37   99 

8«   9« 

sao 

*A 

c 

CORPS   OF  ENGINCERS 

ALUMY   4   N 

00*9 

CLINTON 

36   49 

89   08 

10*0 

7A 

HRS. BARBARA   N.    COOL 

ALLCM 

OOtB 

FLOYD 

17    39 

62    43 

698 

BA 

NANNIE    AUXIER 

ANCKMME 

cm 

JEFFERSOM 

>B    l« 

69   33 

700 

T^ 

7P 

C.    E.    BARRET 

*F»    2    HE 

em 

MUHLENBERG 

37    OS 

87    19 

910 

7A 

SPENCER   PROWSE 

ASffLAND    MM    n 

025* 

BOYD 

38    27 

82    3* 

591 

6P 

7A 

C0I«>5  OF   ENGINEERS 

a*ltMuKVIU.E 

03B1  IKMOX 

36   52 

1000 

«P 

*P 

c 

UNION   COLLEGE 

BARDSTOWN    S    J    MtEP    SCH 

0397  1  NELSON 

37   4* 

89    28 

631 

6P 

*P 

ST.    JOSEPH    PREP.    SCHOOL 

BAXTER 

0490 

HARUN 

36    51 

83    20 

IIM 

7A 

7A 

c 

C.   HOMER   NOLAN 

KAVER    DAK 

0490 

OHIO 

37   29 

86    52 

♦41 

6P 

*P 

H 

E.   6.    YOUNG 

BEIHAN 

0999 

HARLAN 

16    98 

92    57 

1989 

84 

8A 

H 

C.   C.    WHITEAKER 

SENTON 

Dttl 

MARSKULL 

36   91 

88    20 

39ft 

c 

JAMES    H.    MILLER 

KttTOH   2 

0*15 

MARSHAU. 

36    91 

B8    20 

305 

9P 

5P 

RADIO    STATION    WCBL 

BERCA   COU.ECE 

0419 

MAOISON 

97    34 

84    18 

1070 

*P 

C    M 

JAMES    A.    GROSSMAN 

BCREA   HATER   MMKS 

0424 

MADISOM 

37   31 

84    1ft 

1010 

7A 

MRS.    LAURA    B*    GABBARO 

BLAINE 

0792 

LAWRENCE 

»  oa 

82    50 

670 

6P 

6P 

At    ENOCH    WHEELER 

BOmiEVlU.E 

0B94 

MART 

37   23 

89   94 

702 

6P 

*P 

HAROLD    WALTERS 

BOWLING   GREEN 

0904 

WARREN 

»7   00 

8*   2* 

53« 

7A 

JAMES    R*    EDWARDS 

BOWLING    GREEN    SUBST* 

0907 

WARREN 

57    01 

8«   Z« 

♦70 

9A 

TVA-639 

BOWLING   GREEN    FAA    AP 

0909 

NARREN 

M   58 

66    2* 

53ft 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

BRENT    MN   M 

0978 

CAMPBELL 

39    03 

84    29 

♦97 

7A 

CORPS   OF   ENGINEERS 

BROWNSVILLE    LOCIt    6 

1044 

EOMOMSOM 

37    12 

86    16 

♦10 

Ieldbidge   SKAGGS                   I 

SORDINE    :   NE 

1120 

PIKE 

37    11 

S2   39 

164* 

8A 

C            EDWIN    E.    JOHNSON 

BURKESVIIXE 

1197 

CUMBERLAND 

36    47 

89    22 

600 

7A 

MARVIN    M.    LEE                             1 

CADIZ    LOCK    E 

1204 

TRieG 

36    4« 

87    98 

♦24 

TA 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CAUfOUN   LOCK    2 

1227 

MC   LEAN 

37    32 

87    16 

♦02 

7A 

C 

CORPS   OF    ENGINEERS 

CAMraCLLSVILLE 

IM« 

TAYLOn 

37    20 

69    21 

771 

6P 

*P 

H 

ALVA    MC    KIMLEY 

CANEWtLLE 

129* 

GRAYSON 

17    79 

86   30 

600 

7A 

G.    V.    COX    SO. 

CARiraLLTOM    LOCK    1 

1*45 

CARROLL 

38   41 

85    It 

4«0 

6P 

*A 

c 

CORPS   OF   ENGINEERS 

CLAT    CITY    1    WNH 

1576 

POWELL 

37   92 

83    9* 

712 

TA 

JOEL   W.   MOUNTZ 

CLERWONT    1    5SE 

1611 

BULLITT 

37   59 

89   »0 

5*0 

9P 

9P 

BERNHEIM   FOUNDATION 

CLINTOM 

1631 

HICKMAN 

36   41 

89    00 

390 

WOODSON    D.    FRANKLIN 

COBB 

1669 

CALDWELL 

36   59 

87   47 

490 

7A 

MRS    8ENNIE    Bi    WHITE 

COLLEGE    HILL   LOCK    11 

1704 

ESTILL 

37   47 

84   06 

611 

7A 

CORPS  OF   ENGINEERS 

COVINGTON    WS    AIRKRT 

1«5 

BOONE 

39   04 

84*0 

8*9 

MIO 

MIO 

C    HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU             1 

CDHeERLAND   FALLS    ST   PIC 

i969 

WHITLEY 

36   50 

8*    19 

1070 

9P 

KV.    OEPT.    OF    COWS,                ' 

CYNTHtANA 

1998 

HARRISON 

38   23 

84    18 

6«4 

7A 

MARSHALL    HIU                             | 

CTNTMIANA   : 

2003 

HARRISON 

>S    23 

B*    17 

719 

BA 

8A 

KY.    CARDINAL    DAIRY 

MNVtLLE 

2040 

BOYLE 

37    39 

B*    *6 

959 

7A 

7A 

R.    P.    COLOIRON 

DAVELLA 

2053 

MARTIN 

37    48 

82    32 

718 

C 

MRS.    EVA    M.    OAVIS 

BCL^HIA    1    E 

2132 

PERRY 

37   02 

63    07 

1647 

BA 

BALLARD    F.    WALKER*    JR *     ' 

OCMA 

2139 

KMOTT 

37   25 

62    48 

890 

c 

HATTIE    B>    BARNEY 

Dcurr  DAK 

2180 

FLOYD 

82    *7 

693 

7A 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

OIX   DAM 

2214 

MERCER 

37   4« 

8*    *3 

870 

4P 

7A 

7A 

PHILLIP    0.    THACKER                1 

DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 

2398 

OHIO 

37   33 

86    *3 

440 

TA 

c 

JESSE    L.    HUFF 

DO  WOP 

2366 

MUHLENBERG 

37    09 

87   00 

992 

7A 

N.    D.    GIVERS 

OYER 

2391 

BRECKENRIOGE 

37   43 

86    13 

793 

c 

LENA   BLAIR                                 1 

EOOYVILLE   LOCK    F 

2445 

LYON 

37   03 

88   05 

420 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS                , 

EDMOMTON 

24*9 

METCALFE 

37    00 

85   17 

S*9 

TA 

JOHN    E.    MORAN                             I 

ELIZABETHTOWN 

2910 

HARDIN 

3T    41 

85   52 

739 

«P 

6P 

RAOTO    STATION    WIEL 

eUUlORN    CITY 

2928 

PIKE 

37    IB 

82    21 

800 

7A 

CDMOND    0.    BENNETT                   ] 

ELKTOK   2   S 

2948 

TODO 

3«   47 

87    10 

920 

7A 

S.    RICHARD    ANDERSON             | 

fALHOOTH 

2TT5 

PENDLETON 

38   40 

84    20 

9*0 

»P 

TA 

FRANK   H.    LAWSON                     > 

FARMERS 

2T91 

ROHAN 

>e  09 

83   33 

6«8 

4P 

7A 

H 

HRS.    C.    C*    STAMPER 

FLEMIN6S6UR6 

2909 

FLEMING 

36    39 

83   43 

rro 

7A 

MRS.    JEAN    FLEMING 

FLEMIRGSBURG   2 

2908 

FLEMING 

38    29 

83    49 

911 

6P 

MIO 

c 

WtLLlAM    H.     FISCHER 

JFORD   LOCK    10 

2953 

MADISON 

37    94 

84   16 

660 

*A 

CORPS    OF    EWGINEERS 

1  FORDS    FERPT    DAN    50 

2961 

CRITTENDEN 

37    28 

68   0* 

396 

«P 

*A 

C   H 

CORPS   OF    ENGINEERS 

FRANKFORT    LOCK    * 

3028 

FBANKIIN 

84    52 

50* 

CORPS    OF    ENGINEERS 

FRAWLIN    1    E 

3036 

SIMPSON 

36    43 

6«    34 

690 

7A 

MRS    KATIE    D,    NEAL 

FREEBUBW   2    SW 

3046 

PIKE 

37   53 

82    10 

730 

BA 

MRS    ALTA    S.    GOOSLIN 

FRENCHBURG 

3052lMENlFEE 

37   57 

B3    39 

8*4 

MISS   ESTHER    WILSON 

GAMALIEL 

3112|mONROE 

85    48 

860 

7A 

E.    GUY    OECKARD 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

319*    SCOTT 

38    12 

84    33 

888 

SA 

WILLIAM   F,    BRAMBLETT 

GEST    LOCK    3 

3203 'henry 

38    25 

84    93 

490 

7A 

C   H 

CORPS   OF   ENGINEERS 

GLASGOW 

32*1  !  BARREN 

37   00 

85    55 

760 

7A 

EMILY    H.    BEAM 

GLASGOW    WKAT 

32*6 

BARREN 

37   00 

85   59 

808 

AP 

RADIO    STATION    WKAY 

GLENOALE    1    E 

3292 

HARDIN 

37   36 

710 

7A 

DEWEY    S.    MILL 

GOLDEN   POMO   8   N 

3?95 

TRIGG 

36   94 

88   00 

393 

4P 

FISH    +    WLDLF.    REFUGE 

GRANT    DAN    n 

3998 

BOONE 

38    59 

84    90 

903 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GRAYSON    1    SE 

3392 

CARTER 

38    19 

82    66 

900 

6A 

*A 

ALBERT    G.    SWANAGaN 

6REENSBURG 

3430 

37    19 

630 

7A 

TA 

HOWARD    PICKETT 

I6REENSBURG   HIWAY    61    8R 

3*35 

GREEN 

37    19 

85    30 

590 

7A 

LYNN    T.    BLAKEMAN 

1  GREENUP   DAM    30 

3443 

GREENUP 

38    37 

82    51 

53B 

7A 

CORP    OF    ENGINEERS 

GREENVILLE   2   W 

3*91 [MUHLENBERG 

3T    12 

87    12 

519 

5P 

9P 

C.    R.    LOVELL 

HALEYS    MILL 

3939!cMRI5TIAN 

37    03 

87    20 

740 

c 

CLEATUS    E.    BRIMKLEY 

HARTFORD    6    NW 

3652  1  OHIO 

37   32 

86    54 

429 

BA 

DAVID    K.    CARSON 

HAZARD 

3709 

PERRY 

37   19 

83    12 

869 

c 

H.    A.    BAILEY 

HAZARD   WATER    WORKS 

3714 

PERRY 

37    19 

83    11 

880 

7A 

H 

LEE   J.   H065T0N 

WIPCLBcRG   LOCK    1» 

3741 

LEE 

37   33 

63    *« 

663 

5P 

6A 

C  H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HENDERSON   7   SSH 

3762 

HENDERSON 

37    49 

67    38 

382 

6P 

6P 

H 

FRANK    STREET 

iNERMOOn 

3798 

CHRISTIAN 

36    44 

87    34 

512 

c 

C.    W,    KEATTS 

HICKMAN    1    E 

3816 

FULTOM 

36   3* 

89    10 

7A 

7A 

MRS.    NELL    S«    CALVIN             i 

HICKSVILLE 

3821 

GRAVES 

36   4B 

66    30 

440 

7A 

TVA-679                                             1 

MICH  BRtDGC   LOCK    7 

3837 

JESSAMINE 

37   4* 

84    45 

5*4 

*A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HINOHAH   SETTLEMENT   J^CH 

3«99 

KMOTT 

37   20 

62    5t 

1080 

8A 

BA 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCM. 

HOMENVILLE    NAT    PARC 

3929 

LARUE 

*7   32 

89    44 

T6« 

c 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

HOKIHSVIU.E 

3994 

CHRISTIAN 

1*   91 

67   30 

540 

7A 

TA 

NEWELL    F,    SMITH 

4093 

LESLIE 

37   ID 

83    23 

- 

TA 

MRS.    FERN    Ft    ELAM 

INEZ 

♦13* 

MARTIN 

37   92 

82   32 

«3« 

«P 

6P 

UNITED   FUEL   GAS   CO. 

IRVINGTOn 

41*5 

BRECKIMRID«E 

37    93 

86    17 

64* 

7P 

7P 

H 

FLOYD    G.    ROBBINS 

JACKSON 

4196 

BREATH ITT 

63    23 

79» 

TA 

JAMES   0.   MALONEY 

JEREMIAH 

4299 

UETCMER 

37    10 

82    56 

1190 

5P 

HOBART     I SON 

KEENE    1    ME 

43*9 

JESSAMINE 

37    97 

64   31 

941 

7A 

HUGH   W.    BUFFIN 

KENTUCKY   MM 

4414 

LIVINGSTON 

37    01 

88    16 

3«1 

9A 

TVA-379-A 

LA  GRANGE    1    SW 

4995 

OLOMUI 

38    24 

89    24 

874 

6A 

ALBERT    V.    HARDIN 

LANCASTER 

4*20 

GARRARD 

37  rr 

84    3ft 

1032 

8A 

KENTUCKY   UTILITIES    CO. 

LEITCHFIELO 

4703 

GRAYSON 

37   29 

66   18 

642 

*P 

BA 

CLYDE    STIKELEATHEH 

LEXINGTON  HB   AIRPORT 

4746 

FAYETTE 

38   02 

84   3« 

979 

MID 

MIO 

C    Hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

LitERrr 

4799 

CASEY 

37   21 

84   9S 

771 

7A 

c 

PALLIA   F.   HANKLA 

>0N    FAA    AP 

LOUISA 
LOUISA    2 
LOUISVILLE 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLD 
LOUISVILLE   WB   AP 


95* 


LOUISVILLE  UPPER  GAGE  |*995 

LOVELACCVILLE 

LUCAS  5002 

HADISONVILLE    1    SE  5067 

MAMMOTH   CAVE    PARK  9097 


MANCHESTER    *    SE 

HATFIELD 

MAVSVILLE    DAM    33 

MC    KEE 

MC    K1MNEYSBURG 

HETA 

MIDOLESBORO 

MIODLFSBORO   SEWAGE   PL 

MIDWAY 

MILLERSBURG 

MILLERSTOWH 

MONT  I  CELLO 

MOREHEAD   STATE   COLLEGE 

MOUNT    STERLING 

MOUNT   VERNON 

MUNFOROVILLE    1    N 

OLIVE    HILL    2    WNW 

OLNEV 

ONEIDA 

ONEONIA  DAM  35 
OWENSBORO  2  W 
OWENSeORO  DAM  *6 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 
PADUCAM 

PADUCAH  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVILLE 

PIKEVTLLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  1? 
RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 


SALYERSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2    SW 

SE6REE 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 


6028 


COUNTY 


JESSAMINE 
HENRY 
CLARK 
LAUREL 

LAUREL 

LAWRENCE 
LAWRENCE 
JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 

JEFFERSON 

BALLARD 

BARREN 

HOPKINS 

EDMONSON 


PIKE 

BELL 

BELL 

WOODFORD 

BOURBON 

GRAYSON 

ROWAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 


CLA 


16033  CAMPBELL 
J6091  DAVIESS 
6096 JDAVIESS 
!6U01mC  CRACkEN 
1*115  ;MC  CRACXEN 


i6i: 


SHELSrviLLE   2   W 
ISHEPHEROSVILLE 
SMITHFIELD    4    S 
SOMERSET 
SOMERSET    1    N 


j705* 

SCOTT 
7091    HARDIN 
.   MARION 

17121    WOODFORD 
17129   MAGOFFIN 

713*    MAGOFFIN 
7215IaLLEN 
7220    ALLEN 
723*   WEBSTER 
7311    MC    CRACKEI 

7324    SHELBY 


VALLEY    VIEW    LOCK    9 
, VANBUREN 

VANCEBURG    DAM    32 
'WARSAW    MARKLAND    DAM 


(EST    LIBERTY 
HLLIAMSBURG    2 
(ILLIAMSTOWN    5    \ 
(ILLOW    LOCK    13 
(OLF    CREEK    DAM 


WOO06URT   LOCK   ' 


S446|gALLATIN 
8*66 ILINCOlN 


8824   BUTLER 


37  45 

38  2« 
37  51 
37    07 

37    09 


37  04 
36    44 

38  36 


37  27 
36   50 

36  11 

38  04 

37  21 

3T    16 


37  ^7 
37  04 
37    06 


S4    39 

B*    58 

64  02 
84    06 

84  05 

82    37 

82  36 

85  46 
85    40 

65  44 

85  48 

88  50 
B6  02 
87    29 

86  06 

63  43 

68    39 

83  *2 
B*   00 

64  1* 

ft2    27 


85  53 
68  20 
B3  12 
67  47 
63   39 

B4  IB 
67  09 
87   07 


37 
37 
36 

51 

84    IB 
B6   54 

B6    53 

36 

50 

66    5* 

3fl 

?3 

e*  33 

37 

♦? 

85   9< 

89   21 

37 

56 

84  41 

37 

45 

83   05 

SPRINGFIELD 

T60'>, WASHINGTON 

37    *l' 

65    14 

STEARNS 

7677 IMC    CREARY 

36    43  1 

e*  29 

SUMMER    SHADE 

7800  .METCALFE 

36   53, 

85    43 

SUMMER    SHADE    S 

esTA 

■7805!mETCALFE 

36   S3 

85    *0 

TATHAM    SPRINGS 

,T92'.jVIASHlNGT0N 

37    52! 

85    09 

TAYLOR SVILLE 

79<,el  SPENCER 

38    02  1 

85    21 

TOMPKINSVILLE 

36    42  I 

65    *1 

TURKEY    CREEK    S 

TYRONE    LOCK    5 

B179'ANDEflS0N 

* 

38    02 

84    51 

37    58 

B5    10 

38    39 

83    ?1 

38    46 

e*  SB 

e*  36 

37    55 

83    15 

36    44 

84    10 

64   38 

37   3* 

83   50 

36    52 

BS    09 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


^1 

US 


.CORPS  OF  ENGINEERS 
ICORPS  OF  ENGINEERS 
HUBERT  BURGHER 
I  SUE  BENNETT  COLLEGE 
.FED.  AVlAflON  AGENCY 


37  46    87  57  1 


CHARLES 

Ft    BRANKAM 

HAROLD    C 

.    FERGUSON 

LOUISVIL 

.E    G.    ♦    E.    CO 

CORPS    OF 

U.S.    WEA 

THER    BUREAU 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

BLAINE    MALONE 

WILLARO 

i.    FOSTER 

HOMER    WELBORNt    JR. 

NATIONAL 

PARK    SERVICE 

NORA    S. 

WHITE 

MAYFIELt 

ELEC.+    WTR.C 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

MRS.HINr 

IE   W«    MORAN 

RICHARD 

T.    SVDNOR 

iCITV 


'ERNON 


EDWARD  A.  RICHARDSON 
JMUPRAY  STATE  COLLEGE 

GEORGE  E.  OUVAL 
ImELVIE  PARLEE  NEIS2 
iMRS.  ANNA  L,  BROWN 
I 

CORPS  OF  ENGINEERS 
'VIRCIL  0.  CLARK 

CORPS  OF  ENGINEERS 
!fED.  AVIATION  AGENCY 
'WESTERN  P,  LACKEY 

CITY  OF  PADUCAH 
JESSE  FAIRCHILO 

u.s.  weather  bureau 
Ifolet  PARTIN 
;alton  m.  harvill 

CORPS  of  engineers 

TH0MA5  C.  HERNDON 
CORPS  OF  ENGINEERS 

;wM.  B.  PORTER 

ITVA-683 

LAWRENCE  ROGERS 

INACTIVE   B/59 
JOHN  B.  BAUER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STANLEY  GARDNER 

FORREST  C.  WILLIS 

NOBLE  ALLEN 

HRS.  IDELL  r,  DEEPING 

PAUL  D.  TOMPKINS 

TVA-709 


MRS.    WILLIE 
OVID    K,    HAGRUDE 
F.    W.    SIMPSON 
CORPS    OF    ENGINE 
RADIO    STA   WSFC 


PATT. 


WM. 


H.  GOATLEY 
GLADYS  M.  GRlFFITi 

,.  H.  MC  MURTRFY 


CORPS    OF    ENGINEERS 
EVERETT    M.    MC    GAUGHEY 
CORPS   nF    EN6INFEPS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    RITA    BIDDER 

MRS.    ELIZABETH    BROWN 
ESTIL    M.    MEADOWS 
HENRY    NORTHCUTT 
CORPS    OF    ENGINEERS 
I  CORPS    OF    ENGINEERS 

CORPS   OF    ENGINEERS 


1-BIG  SANDY)      2-CUMBERLANDi       J-GREENp 


5-LICKING,      6-MISS15S1PPI,       7-OH10|       B-SALTi      9-TENNESSGE 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


NOVEMBER  1959 
Volume  LIV     No.  11 


ASHKVILLK:  1960 


KENTUCKY  -  NOVEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   81°  on  the  6th  at  Hopkinsville 
Lowest  Temperature:   3"  on  the  30th  at  Inez 


Greatest  Total  Precipitation:   6.72  inches  at  Stearns 

Least  Total  Precipitation:   1.67  inches  at  Owensboro  Dam  46 

Greatest  One  Day  Precipitation:   3.15  inches  on  the  27th  at  Franklin 

1  E 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   11.0  inches  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  ground:   6  inches  on  the  28th  at 

West  Liberty 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Ki hTuchv 

n»9 


Tamp*(«lui0 


WESTERN 


BEAVER  DAM 
BENTON  2 

FORnS  FERRY  OAM  ".0 
GOLDEN  POND  6  N 
GREENVILLE  i    W 

HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  I  E 
HOPKINSVILLE 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLF  1  SE 

MAYFIELD 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PRINCETON 
RUSSELLVILLE 


CENTRAL 

ANCHORAGE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  SCH 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  FAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CLERMONT  1  SSE 
ELIZABETHTOWN 
GLASGOW  WKAY 
GREENSBURG 
IRVINGTON 

LEITCHFIELD 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
MAMMOTH  CAVE  PARK 
SCOTTSVILLE 

SUMMER  SHADE 
WOLF  CREEK.  DAM 

D I  V  I S I  ON 

BLUE  GRASS 

BEREA  COLLEGE 
CARROLLTON  LOCK  1 
COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 

DIX  DAM 
FALMOUTH 
FLEMINGSBURG  2 
FRANKFORT  LOCK  •> 
LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAYSVILLE  DAM  33 
MOUNT  STERLING 
RICHMOND 
t  SHEL8YVILLE  2  W 
WARSAW  MARKLAND  DAM 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

DIVISION 

EASTERN 

ASHLAND  DAM  29 

BARBOURVILLE 

BAXTER 

BENHAM 

BLAINE 

DEWEY  DAM 
FARMERS 
GRAYSON  1  SE 
HEIDELBERG  LOCK  1  <• 
HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

INEZ 

LONDON  FAA  AIRPORT 

MANCHESTER  4  SE 

MIODLESBORO 

MONT  I  CELLO 


1] 


»7.S 
SS.T 
»*■* 

56.  » 

S5.7M 

S3.0 

S».9 
S5.7 
SS.5 

S6.0 
5S.5 

»».♦ 
S2.0 
5S.9 

S6>e 

S6.3 


53.1 
55.8 
65.7 
53.8 
56.0 

58.2 
56.0 
55.1 
54.7 
54.6 

5*. 7 
54.6 
53.6 
55.5 
56.3 

56.2 
56.4 


57.7 

54.7 
50.1 
51.9 
53.1 

56.6 
55.1 
54.3 
52.5 
51.6 

52.9 

55.3 
53.0 
57. 3M 
52.8 

50.5 


32.7 
30.4 
32.9 
30.8 
33, IM 

31.6 
31.1 
30.2 
32.0 
31.4 

33.6 
32.8 
33.3 
30.3 
32.3 

31.3 
33.5 


31.2 
32.8 
31.8 
31.8 
34.0 

32.8 
32.4 

33.0 
31.0 
32.3 

33.5 
34.1 
32.9 
33.0 
34.0 

32.5 
28.8 


37.6 
32.4 
31.1 
30.1 
30.6 

34.3 

31.7 
31.3 
30.4 
32.8 

30.0 
31.4 
31.7 
33. 8M 
32.7 

27.8 


45.0 
43.1 
43.7 
43.7 
44. 4M 

42.3 


54,5 
58.8 
55.4 
57.3 
56.3 

57.0 
57.3 
53. 2M 
56.9 
55. 8M 

56.1 
53.1 
57,9 
58,4 
56,8 


4.4 
3.5 


3.1 

2.0 


42.2 
44,3 
43.8 
42.8 
45.0 

45.5 
44.2 
44.1 
42.9 
43.5 

44.1 

44.4 
43.3 
44.3 
45.2 


47.7 
43.6 
40.6 
41.0 
41.9 

45.5 
43.4 
42.8 
41.5 
42.3 

41.5 
43.4 
42.4 
45. 6M 
42.8 


34.2 

31.1 
30.5 
30.4 
27.3 

30.5 
31.1 
30. IM 
30.8 
27. 5M 

24.8 
29.6 
31.3 
32.3 
33.1 


45 

0 

43 

0 

43 

0 

41 

8 

43 

8 

44 

i2 

41 

i7M 

43 

•  9 

41 

.7M 

40 

.5 

41 

.4 

44 

.6 

45 

.4 

45 

.0 

2.9 

2.6 


2.5 
2.4 


4.3 
2.5 


5.9 
2.9 


II 


594 
652 

636 
638 
615 

673 
643 
665 
627 
643 

598 
616 
631 

710 
620 

626 

598 


681 
519 
633 
659 
597 

584 
623 

627 
559 
640 

622 
614 

642 
519 
590 

617 
662 


601 
639 
724 
713 
585 

584 
545 
560 
697 
572 

700 
545 
574 
599 

656 

750 


511 
598 
655 
530 
591 

631 
520 
592 
627 
673 

730 
703 
606 
583 
601 


^i 


1  19 
0  15 


1  14 
1  IB 

1  1° 

2  20 
2 


3.78 
3.51 
1.73 

3.98 
5.78 

1.69 

3.07 
3.00 
2.2? 
2.53 

2.51 
3.42 

1.96 
2.18 
1.77 

3.1* 
2.62 


4.75 
4.26 
3.75 
4.25 
4.64 

5.20 
4.56 
5.40 
5.00 
4.53 

3.45 
4.63 
4.15 
5.02 
5.29 


i 


1.60 
2.43 
1,6) 

.53 

1.02 


.21 

1.39 


1.62 
1.42 


.13 
1.03 


2.87 
3.99 
4.04 
0  5.21 
4,12 

3,61 
4,52 
4.38 
4.38 
4.49 

5.29 
3.54 
3.25 


4.14 
4.11 


5.17 
5.74 
3.47 

3.82 
3.35 
2.95 
2.82 
5.57 


.41 
1.03 

1.01 


1,13 
1.34 


2.27 
.54 


liOO 
.93 


80 


1.34 
.89 
.83 
.76 

1.91 

.64 
1.47 
1.03 
1,18 
1,03 

1,05 

1,05 

.65 

.93 

1.02 


1.03 
1.56 
1.55 
2.03 
2,34 

1.61 
1.02 
2.32 

2.72 
1.92 

1.14 
1.75 
1.10 
2.50 
2.65 


1.20 
1.21 
1.25 
1.97 

2.05 
1.36 
1.30 
1.51 
1.17 

1.40 
1.15 
1.10 


1.45 
2.42 
2.28 
1.90 

1.79 
.65 

1.10 
.51 

1.60 


1.60 
1.93 
2.45 
1.14 


IK 


1.0 
.2 


•  3 

2.0 

.6 

liO 

1.0 


6.8 

.4 

1.0 


.5 

1.3 

.6 

1.7 

1.0 


2.3 
4.0 
1,2 


3.0 
1.7 


1.0 

11.0 

5.0 

5.0 
3.0 
6.0 
3.0 


6.0 
4.5 
4.0 
1.4 
1.1 


29+ 

29 

28 


29+ 
29+ 


29+ 

28+ 

29+ 

28 

29 

28 


29+ 
29+ 


2  9+ 
29+ 


28 
28 


29 
29 
29 
29+ 


9 

6 

12 


See   Refeience   Notes  Following   Station   Im 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1959 


Tern 

peral 

ure 

f 

recip 

ilalion 

g  1 

1  i 

. 

III 

1 

? 

No  ol   Days 

15 

•  ?  s 

1    E     E 

a, 

Snow,  Sleel 

No  ol  Days 

Stariofi 

Max 

Mm 

S  3 

1 

1 

5 

5. 

0, 

°S 

5  ? 

5 

<    S 

<  s 

< 

* 

Q 

3 

a 

s 

S5 

as 

hS 

o 

&Si 

o 

Q 

° 

i  S 

S 

~ 

■" 

s 

MOUNT    VERNON 

5*.e 

31.3 

43.1 

76 

5 

11 

18 

552 

0 

1 

19 

0 

3.83 

.95 

27 

' 

9 

4 

0 

PIKEVILLE 

58.1 

34.5 

46.3 

80 

5 

17 

18 

565 

0 

1 

16 

0 

5.26 

2.68 

1.21 

24 

6.0 

3 

29 

9 

4 

1 

SOMERSET    1    N 

5*. 9 

31.4 

43.2 

76 

5 

11 

18 

652 

0 

1 

19 

0 

2.70 

.87 

23 

2 

28 

7 

7 

0 

VANCEBURG    DAM    32 

55.5 

30.7 

43.1 

79 

5 

12 

18 

648 

0 

1 

19 

0 

4.63 

1.53 

1.18 

24 

3 

3 

2 

WEST    LIBERTY 

AM 

5A.1 

26.0 

41.1 

77 

5 

10 

18 

712 

0 

3 

22 

0 

3.54 

.79 

27 

6 

28 

10 

2 

C 

WILLIAMSBURG    2 

AM 

57.2 

31.2 

44.2 

-    2.6 

76 

5 

12 

19+ 

617 

0 

1 

19 

0 

6.37 

3.15 

2.52 

24 

7 

3 

2 

DIVISION 

♦  3.4 

-    2.7 

4.51 

1.35 

4.3 

tDATA  RECEIVED  TOO  LATE  TO  BE 
INCLUDED  IN  DIVISION  AVERAGES 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

Wind        speed 
m.  p.  h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

a.  a  » 

SUUon 

> 

■sag' 

o  0)  > 

1 

s 

> 

< 

11 

g       1 

o  f- 
o  m 

o. 

O  !- 
o  tn 

a 

o  H 
o  w 
-■  o 

H 

s 

3 

3 
1 

o 

A 

to 

01 

5 

e3 

III 
111 

COVINGTOK  WB  AIRPORT 

ssw 

17 

11.6 

35 

ssw 

4 

73 

73 

52 

62 

6 

5 

5 

2 

1 

0 

19 

- 

7.0 

LEXINGTON  WB   AIRPORT 

s 

16 

12.1 

- 

- 

- 

78 

78 

58 

71 

6 

4 

4 

3 

1 

0 

18 

- 

6.5 

LOUISVILLE   WB    AIRPORT 

NW 

16 

11.1 

34 

s 

4 

72 

74 

53 

63 

5 

4 

3 

3 

1 

0 

16 

43 

6.5 

See   Relerence    Notes   Following   Station   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ADDISOM    DAM    4» 

Al.eANV    *    N 

ALLtN 

ANCMCWAOT 

A^ex  ;  Ht 

ASHLANO    DAM    1« 
SAKROimvlLLr 

aAitDsTOMN  s  J  nte^  sci 

BAXTER 
KSAVrR    PAM 

BCNMAM 
BChTOM    ! 
BCffEA    COLLEdE 
BEREA    WATER    WOttKS 
BLAINE. 

BOKNUVILLE 
BOWWING   GREEN 
BOWLING   GREEN    5UBSTA 
BOWLING  ORCCN    FAA    AP 
BRENT    0AM    )« 

BROWNSVILLE    LOCK    « 
BUROINE    2    NE 
BURKESVILLE 
CAOII    LOCK    E 
CALHOUN    LOCK    2 

CANPBELLSVILLE 
CANCrVILLE 
CAffWtLLTOM    LOCK     1 


S.2I 


)••« 
»•«* 
*»l« 


4.21 
S.IT 


Day  ol  month 


C\.»T    CITY    1    W<» 

3.01 

CLCinmr  i  sse 

3.20 

cos« 

3.«> 

COLLEGC    HILL    LOCK    11 

l,»i 

COVINGTOH   WR    AI»»0«T         R 

A. 04 

CUMBERHIIl)    F«LLS    ST    « 

A.79 

cniTni»«» 

«.»♦ 

CYNTHIANA    2 

3.21 

e)«»«ILLE 

A. 12 

OCLRHIA    1    E 

«.07 

DEWET    DAM 

3.S2 

DIX   0AM 

3.11 

DUNDEE    BARRETTS    FO«D   BR 

A.02 

OUfmOR 

I.Bl 

EOOTVILLE    LOCK    F 

2.23 

ECNOXTOK 

A.07 

ELIZABETMTOMN 

A.St 

ELKHWW   CITY 

5.«0 

ELKTOd    2    S 

3.07 

FALMOUTM 

A. 32 

FARMERS 

3.39 

FLEMINGSBURG 

A.20 

FLEHIIIGSBURO    2 

A.J« 

FORO    LOCIC    10 

3.32 

FORDS    FERRY    DAM    90 

1.T3 

FRAUKFORT    LOCK    * 

A. 3a 

FRARCLIN    1    E 

t.Tl 

FREtBUWI    2    SW 

S.tl 

FRENCnBURG 

2.9A 

GAMALIEL 

3.«< 

GEORGETOWN   WATER   WORKS 

A.Al 

SEST    LOCK    3 

A.23 

GLASGOW 

A.75 

GLASGOW   WKAY 

5.A0 

GLENOALE    1    E 

3.B1 

GOLDEN    POND    8    N 

3.96 

GRANT    DAH    38 

3.79 

GRAYSON    1    SE 

2.95 

GREENSBURG 

5.00 

GREENSBURG   HIWAY   Jl    BR 

A.I7 

GREENUP    DAM    30 

A. 13 

GREENVILLE    2    W 

5.7> 

HARTFORD   6    NW 

A. 00 

HAZARD   WATER    WORKS 

A.S6 

HEIDELBERG   LOCK    1*             R 

2.82 

HENDERSON    7    5SW 

l.»9 

HICKMAN    1    E 

3.07 

HICKSVILLE 

2.96 

HIGH   BRID6E    LOCK   7 

A.76 

HINDMAN    SETTLEMENT    SCH 

5.57 

HOPKINSVILLE 

3.00 

HYDEN 

5.»7 

INEZ 

)    3.80 

IRVINGTON 

A.53 

JACKSON 

2.91 

JEREMIAH 

A.9A 

KEEME    1    MME 

5.38 

KENTUCKY   0AM 

2.29 

LA  GRANGE    1    SW 

>  ».72 

LANCASTER 

3.«9 

LEITCMFIELD 

3.A9 

LEXINGTON    WB    AIRPORT         R 

4.49 

LIBERTY 

3.B2 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    8 

3.33 

LOCKPORT    LOCK    2 

4.16 

LONDON    FAA   AIRPORT 

4.97 

LOUISA    2 

3.36 

LOUISV    LLE 

4.63 

LOUISVILLE    WB    AP                  R 

4.15 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4.95 

LOVELACEVILLE 

2.22 

MAOISOMVILLE    1    SE 

2.93 

MAMMOTH  CAVE    PARK 

5.02 

MANCHESTER    *   SE 

5.59 

MAYFIELD 

2.91 

MAYSVILLE   0AM   33 

5.29 

MCKEE 

3.72 

MIDOLESBORO 

5.64 

MIDWAY 

5.61 

MILLERSTOWN 

3.35 

MONTICELLO 

4.07 

MOUNT    STERLING 

3.54 

MOUNT    VERNON 

3.83 

MUNFOfiDVlLLE    1    N 

4.72 

MURRAY 

3.42 

OtNEY 

2.70 

OMEIOA 

4.70 

,**      .04      .01 


10  I  11  I  la  " 


13      14       18 


18  I  17  I  I 


20   ,    '^1       22       23      14 


.69    1.05      T 


•04      .09 
.11       .32 

•         1.20 


27      28      20      30 


1.49      .04      T 


.20      .21       .29    I 


.37    li 

2.09 

1.87 

2.03      . 

.88 


I.9« 


1.98 
.70 


.25  1.80 
1.27  .06 
1.3<      .15 


•68    0.50    0.10 


.10  1.90 
•34  1.38 
2.60      .40 


•05      T         1^54 


See  Reference  Motes  Pollo«li)£  station    Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


KENTUCKY 

CONTINUED 

NOVEMBER 

1959 

•3 

Day  ot  month 

Station 

^ 

^ 

1    {    2    1    3 

*\^\ 

6 

7    1    8    1    9 

10   1    11    1   12 

13       14   1    15 

16  1 

17  1   18 

19  [  20  1   21 

22      23      24 

25  1 

26  1 

27 

28  1 

29   1    30 

31 

OaEOUTA   MM    3i 

3a«9 

l.I>      .64 

T 

.07 

•  02      T 

T 

.03 

.03      .35 

•  02 

T 

1«07 

•  10 

T 

OVERS  BOKO    2    ■ 

1<«» 

.22      .40 

.06 

•  65 

T 

.02 

.09      .03 

■  4S 

•  05 

OVENSBMO   MM    «4 

1.6T 

T 

.19      .41 

T 

.04 

•  96 

.03 

.03 

T            .01 

.02 

•  36 

T 

PMOOn   F»«    «II«»OIIT 

2iia 

.93 

T 

T           .02 

•28      .49      •Ol 

.01 

T           T 

.36 

T 

•  08 

T 

►*eoc*M 

l.TT 

1.02 

T 

•  75 

T 

T 

I 

T 

T 

PAI«rs»IU.E 

3.» 

.07 

.09 

•  46 

.23 

.33 

.19      .39 

.09 

T 

•  06 

U70 

.02 

UtEVUlE 

9>26 

.21                   .06 

.01      T 

T 

•  39 

.34 

.13 

.98    1.21 

.01 

.02 

•  90 

•  70 

•  30 

PI NEVILLE 

6.29 

T 

.03      .04 

•  39 

.02 

•  35 

.06 

.65 

.03    2.19 

.32 

T 

•  It 

1*94 

•12       .01 

MIMCETCM 

3>1« 

.01 

.31    1.06 

•  70 

.03 

T 

.36 

•  *t 

•  19 

MAVEMMA   LOCI    12 

2.8T 

T           .14 

.35 

T 

.35 

.40       .50 

•  48 

.63 

T 

mCMHOMD 

3.2* 

.04 

.16      .07 

.02 

T           .45 

.09 

.22 

.40      .92 

.07 

1.10 

•  12 

•  04 

WOKSTEM   LOCK    J 

2.M 

.26      .43 

.96      .02 

T 

.03 

.49      .07 

.06 

•  86 

•  02 

.03 

Rt)SSEU.VIU.E 

2.<2 

.34      .27 

.42 

.14 

.02      .01 

U33 

•  09 

•USSEU.V1U.E   S08STA 

3. OS 

1.00 

.44      T 

.08 

.10 

.05 

1*31 

T 

•  07 

SAL»ISA   VttOL    « 

».T» 

.09 

.32    1.19 

.06 

.34      .16 

T 

.02 

.26      .22 

I 

T 

2.12 

.09 

T           T 

s*LTe«sir:u.E  2  se 

3.»* 

.06 

.03      .29 

.39 

.28 

.33       .03 

.34      .28 

.08 

•  0^ 

1.72 

SCOTTSVILLE 

5.r9 

.32 

.17      .79 

■  46 

.27 

.48      .09 

.05 

2.69 

•  05 

SCOTTSVILLE    2    SW 

»|39 

.25    1.13 

.30      T 

.19 

.12 

.11       .30 

1.29 

.70 

T 

SESREE 

2.5» 

.40 

1.45 

.48 

•  22 

SMAWMEE    STEAM  PtAMT 

2.35 

.24    I. 01 

I 

.02       .78      T 

T 

T 

T 

.30 

T 

SHELeTTItLE    2   « 

_ 

.13 

.60       .34 

.08      .47      .10 

.02 

.28    1.04 

.02 

T 

- 

_ 

- 

SHCPHCRDSVltLE 

4.3» 

•32    1.07 

.02 

.63      .02 

.02 

.60      .42 

.02 

1.20 

.05 

.02 

SOKEKSET    1    M 

2<70 

.03                   .12 

.02       .42 

T 

T 

.53      .02 

.28 

.12 

.87      .04 

.02 

.08 

.15 

T 

SPHIMGFTELO 

Sill 

.«> 

.42       .91 

.48      .10 

.24      .39 

2.4& 

.10 

T 

STEAMMS 

6iT2 

.07    1.00 

.42 

.62 

.40 

2.47 

•  69 

1.09 

SDMMEO    SFWSE 

»|33 

.30 

.19      .36 

.55 

.18 

.04 

.69      .02 

.02 

.08 

U96 

T 

Svm^O    SHABE    SOBSTA 

3.W 

T 

.31       .45 

T 

.23      .29 

.OS 

.22      .32 

.07 

T 

1.90 

•  02 

T 

TAYLOR SVI LLE 

».r3 

.12      .23 

.47 

T 

.49 

T 

.40       .84 

.02 

T 

1.50 

•  05 

•  05 

TCTKET   CHEEK   SCHOOL 

2.97 

.09    1.13 

.63 

.03 

.07 

.09      T 

•  91 

T 

•  03 

mtOME    LOCK    i 

A.7« 

.09 

.80       .68 

T 

.20      .37 

T 

.02 

.26       .67 

T 

T 

1*99 

•  12 

T 

miOMTOim    DAM   «« 

1.73 

.20      .42 

T 

.04 

.08      .75 

.04 

T             .04 

.01 

.15 

T 

T 

VAILET   »IE»   LOCK    9 

3.43 

.02 

.12       ,20 

T 

T 

.09      .26 

T 

.09 

.40      .63 

T 

T 

1.49 

•  12 

•  01       T 

VAMBOREM 

•  •93 

.09 

•39      .29 

.49      .12 

.02 

.49      .95 

1.59 

.15 

•  07 

VAKCEBOIIG   MM    n 

A.S3 

.21 

1.17      .11 

.13 

T           T 

.38 

.02 

.07 

T         1.18 

.09 

.01 

•  37 

.90 

T            T 

WARSAW  MARCLAMO   MM 

3.60 

.02 

1.18    I. 12 

.03 

T            .20      .08 

T 

.09      .06 

T 

T 

•  84» 

.02 

T 

WATMESBORS    7   ME 

3.49 

.20      .31 

.59 

.10 

•  16 

.49      .91 

T 

UOl 

.09 

.03 

WEST    LIBERTT 

3.94 

.14 

.08      .14 

.19 

•  02 

.32 

.19 

.28 

.39      .33 

.09 

.01 

.79 

•  65 

T 

WldlAMSBURG    2 

i.37 

.03      .26 

.08 

.37 

.16 

.74 

.03    2.62 

.09 

.27 

1.67 

•  05 

tflLLIAMSTOWN    9    HSW 

4.14 

.OS 

.68      .39 

•  09 

.25      .26 

T 

T 

T           .97 

T 

1.26 

•  23 

•  11 

WILLOW  loci:  13 

3.14 

.03      .29 

.09 

•  02 

.43 

.17 

.19 

.31       .27 

.09 

.52 

•  76 

.09 

WOLF   CREEK   DAM 

4.13 

.09      .33 

.47 

.17 

.26 

.20    1.00 

1.51 

.08 

•  02 

WOODeWT   LOCK    « 

2.U 

.35      .37 

.39      .09 

.01 

.02 

.16       .09 

.03 

U23 

.04 
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DAILY  TEMPERATURES 


MNrUCKY 


Slallon 

ANCHCWASC 

ASHLAND  DAM  If 

BARBOURVILLE 

BARDSTOWN  S  J  PREP  5CM 

BAXTER 

BEAVER  DAM 

BCNHAM 

BENTOH  2 

BEREA  COLLEGE 

BLAINE 

BONNIEVILLE 

BOWLING  GREEN  TAA  AP 

CAMPBELLSVILLE 

CARROLLTON  LOCK  1 

CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CYNTHIANA  2 

DANVILLE 

DEWEY  DAM 

DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 

FALMOUTH 

FARMERS 

FLEMINGSBURG  2 

FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  ♦ 

GLASGOW  WKAY 

GOLDEN  POND  a  N 

GRAYSON  I  SE 

GREENSBURG 

GREENVILLE  2  W 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

H0PKIN5VILLE 
INEZ 


MAX 
NIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


*1  it 


92   A» 


*7   61 
55   J7 


61   99 

90   42 


62   69 

96   37 


66   62 

♦7   «7 


TO   69 
96   39 


69   69 
*2   «2 


69   99 
91   39 


62   99 

91   ♦♦ 


64   60 
49   3* 


60   61 
92   43 


63   97 
91   49 


66   62 

90   45 


59   51 
49   35 


64   59 
51   44 


63   60 
50   45 


75   64 
52   46 


63   60 
51   45 


62   62 

50   38 


64   56 
51   42 


64   57 
52   45 


60   53 
47   40 


67   59 
51   48 


65   60 
53   45 


60   61 
45   41 


65   62 
48   40 


65   60 
56   46 


63   62 
62   44 


69   61 

47   46 


63   60 
54   36 


70   68 
46   45 


67   66 

47   38 


67   68 
51   40 


70   60 
38   32 


79  it 

it      29 


76  T* 
9(   14 


72   79 
64   49 


7«   TJ 
97   26 


79   73 
62   29 


78   79 
99   30 


73  SO  80 

47  62  30 

70  75  47 

53  46  29 


71   76 
57   34 


72   78 

56   33 


79   78 
61   33 


75   T2 
59   32 


80   57 
57   27 


76   75   74 
51   56   34 


76   68 
50   29 


52   70 
32   51 


40   90 
2*   11 


41   41 
JO   29 


>•   92 

26    la 


41   49 

27   26 


4*   41 
26   20 


44   62 
26   22 


47   92 
26   17 


4J   99 

24   18 


41   90 
29   17 


42   90 
26   19 


42   92 

27   20 


42   90 
28   22 


42   S3 
27   2» 


39   49 
28   22 


43   93 

27   20 


39   46 
24   24 


39   40 
26   20 


35   40 

26   21 


45   44 

32   20 


40   92 

28   24 


40   61 
27   21 


40   50 
27   21 


44   91 
25   18 


40   49 
27   21 


39   60 
27   27 


35   38 
29   23 


40   50 
26   23 


42   54 
23   18 


42   40 
29   19 


35   42 
28   21 


41   52 
26   21 


42   51 
29   18 


41   50 
26   24 


38   49 
20   21 


58   51 
23   17 


33   44 
25   23 


44   42 
23   13 


40   52 
27   21 


D«y  Of  Monlh 

11  I  la    13  I  u  i  IS   II  I  ir  I  II    II  I  10 


55  51 

41   29 


60  54 
40   58 


62   61 
29   >i 


99   97 

46   36 


62   96 
23   99 


64   62 
49   38 


63   96 
28   38 


61   61 

49   38 


61   60 
41   32 


61   96 
25   28 


60   63 
49   39 


61   63 

43   40 


60   63 
48   38 


63   52 

43   30 


66   98 

50   30 


54   47 
34   28 


63   57 
40   33 


64   59 
35   38 


54   66 
23   42 


63   99 

46   38 


64   62 

60   38 


58   53 
42   29 


67   58 
35   39 


68   54 
40   31 


55   53 
39   33 


66   60 
28   33 


61   62 

47   39 


62   62 
45   38 


62   59 
25   24 


67   62 
30   40 


61   63 

44   37 


62   59 
29   39 


55   46 
40   30 


Tl   61 
41   32 


TJ   69 
40   98 


70   68 

91   40 


72   67 
48   39 


61   68 
39   36 


74   68 
92   32 


63   68 

39   48 


74   64 
49   29 


70   62 
49   30 


74   96 
29   35 


72   64 
48   33 


72   41 
52   33 


71   64 
50   33 


70   67 
45   33 


74   72 
49   36 


69   61 
46   31 


55   70 
34   38 


60   70 
38   49 


60   73 
33   32 


69   68 

48   3S 


72   56 
50   32 


73   65 
48   34 


72   67 
38   36 


70   69 
42   34 


73   68 
49   30 


58   70 
33   40 


72   62 
43   33 


74   70 
45   30 


53   74 
39   46 


64   74 
41   40 


72   65 
54   30 


70   67 
30   37 


73   64 
46   29 


49   42   96   99   48 

40   12   10 


59  94  19 
99  21  14 

60  97  44 
39  29  12 

49  45  39 

39  14  10 

96  95  40 

37  39  15 

49  45  38 

41  12  10 

69  59  38 

40  35  14 


43   41   41 
37   12   10 


41 

54 

66 

10 

26 

29 

39 

53 

65 

7 

14 

19 

41 

56 

63 

16 

19 

25 

38 

54 

60 

12 

20 

28 

39 

53 

62 

12 

" 

30 

51   51   35 
40   12   12 


43   57 
27 


69 
39 

60 
36 

65 

42 

75 
31 

32 
28 

54 
22 

61 
36 

58 
28 

66 

28 

70 
30 

69 
35 

65 

38 

63 

41 

74 
32 

36 

29 

60 
31 

53 
36 

69 
23 

61 
32 

47 
30 

57 
42 

56 

30 

73 
51 

64 
33 

41 
25 

91   96 

26   26 


11   11  I  13  I  14 

61 
34 

62 


94  65  66 
18  23  59 

99  63  63 

22  28  38 

4»  94  62 

16  19  29 

95  62  61 
20  29  36 

46  56  69 

17  22  27 

56  59  66 

11  26  28 


45   50   30 


45   43   40 
40   12   10 


55   54   41 
40   26   11 


37   10   10 


41   45   28 


54   55   40 


48   44   38 


53   59   61 
21   25   37 


37 

56 

65 

8 

23 

26 

36 

50 

56 

13 

25 

33 

27 

34 

52 

11 

14 

26 

22 

39 

53 

11 

11 

24 

36 

40 

55 

13 

13 

19 

39 

53 

63 

12 

26 

29 

40 

54 

62 

10 

20 

23 

38 

52 

59 

10 

IS 

24 

39 

52 

64 

9 

16 

23 

36 

51 

61 

8 

21 

26 

38 

54 

59 

11 

21 

33 

26 

36 

55 

12 

13 

23 

39 

54 

63 

12 

20 

29 

41 

58 

62 

8 

17 

27 

30 

35 

50 

11 

13 

22 

41   56   64 
15   20   30 


56 

61 

22 

29 

49 

64 

17 

25 

55 

60 

25 

32 

19   27   32 


38 

48 

12 

17 

40 

57 

14 

22 

55 

68 

10 

16 

56 

61 

23 

28 

99 

M 

98 

16 

29 

94 

9S 

49 

92 

42 

90 

29 

69 

46 

60 

40 

31 

28 

60 

41 

99 

36 

32 

35 

64   65   93 

10   31   49 


67   61 
52   40 


65   59 
27   51 


68   66 
40   45 


68   58 
39   42 


57   98 
36   40 


61   61 
54   37 


60   60 
56   3  3 


63   61 
52   43 


62   61 
53   41 


65   62 

50   44 


59   49 
45   33 


67   59 
25   50 


67   60 
30   46 


68   60 
31   45 


63   59 
52   43 


60   60 
54   39 


60   59 
43   42 


62   68 

44   43 


57   57 
50   37 


67   59 
41   39 


66   61 
25   52 


59   60 
55   37 


69   65 

47   45 


65   56 
30   49 


69   61 
27   56 


66   63 

55   37 


59   60 
40   44 


66   54 
49   36 


u    » 


"  "W. 


10  II 


60   41   58 
32   27   33 


42   62 
31   31 


60 
25 


46   92   39 
30   30   30 


57 
34 


40   58 
30   32 


70 

69 

55 

55 

42 

49 

29 

30 

65 

57 

55 

45 

27 

44 

31 

26 

62 

68 

55 

52 

34 

51 

32 

33 

56 

60 

44 

54 

30 

32 

25 

20 

64 

54 

41 

60 

54 

39 

30 

33 

41 

17 


II   19 

29   20 


14   II 

29   22 


17   12 

27   17 


19   II 
29   19 


90   11   29 


10   12 
22   20 


47   19 
22   18 


16   14   14 


49   99 
30   39 


26  23 

43  60 
30  29  33 

44  98  38 
30  33  29 

43 
30 

42  48  48 

28  33  33 

47  61  58 

32  33 

34  46 

26  31 

54  39  59 

29  31  35 

55  48  57 

30  30  30 

62  57  60 

34  29 

47  58 

28  34  34 

42  60  53 

33  34  33 

42  52  48 

28  30  34 

45  60  53 

29  28  36 

42  56  49 

28  30  33 


42   36 
29   19 


34   28 
29   17 


34   34 
24   19 


30   31 
22   18 


33   29 
26   17 


35   33 
26   23 


34   31 
25   19 


31   30 
22   21 


37   34 
28   20 


35   29 
26   18 


50   34 
30   22 


34   30 
26   19 


35   32 

23   18 


35   30 
28   22 


37   30 
28   18 


34   30 
27   19 


38   37 
20   19 


39 
21 


53  40  60 

32  31  35 

42  58  51 

32  33  32 

47  60  42 

31  34  28 

58  35  57 

32  27 

56  50 

31  31 

46  60 

31  32  30 

47  54  61 

32  31  37 

40  50 

30  31  29 


37   33 
28   22 


33   27 
23   18 


30   35 
16   15 


45   34 
23   20 


37   32 
28   20 


32   35 
22   17 


37   30 
28   17 


32   34 
19   17 


34   28 
19   22 


33   31 
20   16 


33   36 
20   20 


91.1 
ll»2 

94.9 
14.2 

98.6 

11.1 

99.8 
12.8 

99.4 
10.9 

97.1 
12.7 

97,1 
10.4 

99.7 
10.4 

97.7 
37.6 

96.3 

27.3 

99.7 

31.8 

53.8 
31.8 

56.0 
34.0 

54.7 
32.4 

58.2 
32.8 

50.1 
31.1 

51.9 
30.1 

53.1 
30.6 

57.0 
30.5 

56.6 
34.3 

56.0 
32.4 

55.1 
31.7 

57.3 
31.1 

54.3 
31.3 

54.4 
32.9 

52.5 
30.4 

55.1 
33.0 

56.5 
30.8 

53.2 
30.1 

54.7 
31.0 

55.7 
33.1 

56.9 
30.8 

53.0 
31.6 

55.6 
31.1 

55.8 
27.5 

54.9 

30.2 

56.1 
24.6 

54.6 
32.3 


Se«  Belerence  Notes  FoDowicg  SUtion  Index 
-    131    - 


DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1959 


Day  Oi  Month 


Station 


9       10      II      12      13      14      15     16      17      IB      19      20      21      22      23      24      25      26      27      29 


LEITCHFIELD 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

LONDON    FAA    AIRPORT 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE   WB    AP 

LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE    1    SE 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

MANCHESTER    4    SE 

MAYFIELD 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIOOLESBORO 

MONTICELLO 

MOUNT  STER1.ING 

MOUNT  VERNON 

MURRAY 

OWENSBORO  2  W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PIKEVILLE 


PRINCETON 


RUSSELLVILLE 
SCOTTSVILLE 
SHELBTVILLE  2  W 
SOMERSET  1  N 
SUMMER  SHADE 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLANO  DAM 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAM5T0WN  5  WSW 
WOLF  CREEK  DAM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


59   54 
47   36 


58   57 
41   30 


56 
50   45 


62   56 
51   35 


68   64   68 


66   60   60 


61   60 
48   42 


66   65 
48   46 


62   60 
52   41 


61   61 
51   41 


62   58 
50   42 


60   60 
46   31 


67   65 
50   45 


65   59 
46   46 


64   61 
46   41 


70   65 
49   43 


65   62 

50   44 


68   66 
48   40 


65   62   60 


54   62 
53   46 


62   58 
55   44 


60   59 
48   45 


61   60 
46   39 


63   57 
40   43 


65   55 
50   34 


65   61 
52   40 


66   56 

58   46 


64   61 
56   34 


72 
51 

79 

45 

59 
27 

40 
26 

50 
24 

56 
26 

65 

35 

71 
54 

77 
48 

4S 
28 

38 
27 

49 
24 

51 
29 

63 
34 

72 
50 

73 
54 

54 
27 

40 
26 

48 
23 

53 
21 

50 
25 

72 
51 

80 
57 

57 
28 

40 
27 

50 
26 

55 
28 

67 
32 

71 
54 

79 
41 

41 
29 

41 
29 

50 
24 

55 
26 

67 
34 

69 
59 

75 
51 

51 
26 

43 
18 

53 
20 

61 
23 

68 
39 

57 
59 

78 
55 

56 
28 

41 
2J 

52 
21 

58 
24 

65 
36 

70 
50 

78 
51 

74 
28 

41 
26 

52 
20 

54 
24 

55 

34 

76 
50 

76 
58 

71 
34 

44 
29 

54 
18 

58 
19 

65 
22 

67 
58 

75 
47 

50 
27 

43 
21 

55 
22 

60 
24 

58 
39 

58   75   78 


40   43   51 


72   70 
61   35 


71   80   71 
54   60   30 


78   73 
58   28 


76   70 
58   30 


79   47 
47   28 


67 
60 

55   78   61 
54   61   28 


74   34 
34   24 


75   52 
52   28 


79  80  75 

53  65  38 

58  79  57 

57  57  28 

50  70  77 
35  58  34 

59  80  63 
52  52  29 

71  79  50 

51  50  28 

71  77  77 

32  63  29 

58  75  67 

52  59  28 

70  80  64 

53  60  28 


75   79   78 
47   40   28 


77 

50 

50 

30 

77 

74 

55 

35 

76 

75 

54 

40 

58   72   76 
33   54   29 


28   58   35 


55   59 
18   19 


50   55 
19   21 


41   48   46 
26   20   28 


40   46   53 


54   60 
23   25 


52   58 
21   24 


44   53   60 
24   23   25 


52   57 
24   25 


46   56   60 
26   20   23 


52   57 
21   22 


52   58 
20   22 


40  49  53 

28  23  24 

40  51  54 
25  22  21 

41  52  59 
25  21  22 

43  48  52 

28  23  26 

42  54  54 

29  21  25 

37  53  50 

27  16  19 


27   19   19 


32   39   50 
25   21   24 


38   43   52 
26   20   19 


58   50 
39   33 


50   53 
50   39 


63   63 
29   37 


52   64   59 
27   28   31 


66   60   53 
25   31   39 


64   58   55 
30   41   35 


64   60   61 
25   45   40 


57   60   65 
38   45   40 


55   56   52 
37   43   33 


55   58   61 
40   36   33 


57   61   58 
40   44   35 


67   51   62 
26   30   44 


66   59   59 
28   43   34 


53   53   59 
24   34   37 


67   62   65 
32   46   40 


56   61   6  5 
35   42   37 


55   61   64 
31   41   38 


54   60   51 
28   35   31 


67   58   45 
29   43   32 


55   55   50 


60   64   58 
20   27   40 


50   63   52 


57   67   61 
71   24   38 


73   6*   42 
51   32   28 


68   60   43 
50   30   29 


57   60   41 
39   32   31 


74   53   45 
50   34   27 


63   43 
30   28 


75   67   38 
51   29   28 


73   58   41 


72   55   42 
47   32   29 


32   37   36 


74   67   45 
56   30   29 


53   72   51 
31   48   34 


70   65   54 
30   38   37 


51   34   34 


70   53   42 
45   32   32 


74   55   39 


73   64   42 
50   33   25 


74   35   37 
36   29   28 


75   67   38 
50   30   27 


75   51   45 
35   40   39 


73   57   40 


57.   59   60 
37   50   30 


73   55   45 
52   31   30 


73   65   42 
53   34   32 


58   52   41 
42   33   32 


73   60   45 
43   33   32 


72   67   55 
42   35   31 


73   51   45 
55   35   30 


31   36   34 


55   69   65 


56   70   35 
27   32   25 


38   38   33 


47   43   39 
40   13   12 


52   37   35 
37   12   12 


41   15   13 


40   10   14 


51   34   38 
34   13   13 


42   40   42 


39   10   12 
47   44   39 


S'i   54   44 
41   27   12 


37   13   14 


45   55   27 


60   55   43 
50   28   14 


53   52   42 
43   23   12 


52   51   36 
41   15   10 


53   52   40 


43   40   40 


45   42   37 
40   12   13 


41   25   40 
23   12   14 


42   41   41 
37   11   13 


54   55   43 
40   2  7   17 


39   12   11 


46   46   40 

40  15   12 

48   47   41 

41  16   11 

36 
10 


50   47 
40   13 


57   49   35 
40   19   11 


50   45   42 
40   17   12 


45   55   27 
35   24   10 


52   5R   39 


43   52   22 


35   24   12 


55 

60 

24 

33 

52 

59 

25 

34 

53 

62 

21 

27 

50 

55 

28 

38 

56 

60 

28 

33 

57  58  68 

19  30  33 

57  51  54 
26  29  38 

54  50  53 

23  30  40 

55  67  67 
17  24  36 

56  58  65 

24  33  34 

38  50  55 

13  21  25 

58  60  63 

17  22  35 

53  61  55 

19  27  41 

52  58  54 

23  25  29 

51  61  53 

23  28  35 

55  58  65 

21  33  33 

56  58  56 

22  31  37 

55  57  64 

21  33  38 

57  59  53 

18  31  34 

55  64  67 

21  27  37 

61  50  57 

19  28  30 

38  "^3  52 

13  25  32 


55   51 
25   30 


56   61 
24   30 


54   60 
21   25 


53   62   53 


55   63   66 


48 

54 

61 

25 

25 

33 

55 

62 

50 

22 

29 

38 

39 

52 

64 

12 

20 

24 

45 

58 

63 

12 

21 

29 

36 

52 

60 

9 

23 

31 

43 

56 

60 

13 

15 

16 

6? 

58 

42 

61 

55 

38 

30 

35 

58 

57 

38 

56 

51 

34 

29 

35 

54 

57 

40 

57 

48 

32 

29 

31 

62 

50 

42 

60 

55 

38 

32 

35 

63 

55 

42 

59 

52 

34 

32 

38 

68 

61 

45 

54 

51 

41 

38 

35 

57 

65 

50 

40 

45 

39 

23 

30 

62 

59 

44 

59 

52 

43 

31 

31 

58 

63 

46 

55 

45 

44 

31 

28 

69 

60 

45 

60 

53 

39 

25 

38 

57 

60 

57 

37 

25 

50 

30 

25 

50 

55 

46 

51 

42 

46 

33 

28 

50 

59 

45 

61 

54 

44 

32 

29 

60 

58 

43 

67 

40 

41 

27 

31 

62 

56 

40 

53 

51 

34 

30 

29 

58 

58 

47 

59 

55 

39 

28 

37 

69 

60 

41 

55 

51 

40 

31 

33 

65 

55 

45 

52 

53 

35 

28 

33 

69 

52 

44 

55 

46 

43 

30 

36 

53 

62 

44 

48 

45 

44 

32 

30 

70 

64 

44 

61 

40 

44 

31 

40 

55 

57 

55 

48 

43 

45 

31 

29 

64 

51 

46 

58 

54 

43 

35 

33 

52 

61 

45 

59 

54 

45 

31 

34 

62 

59 

39 

57 

51 

49 

29 

33 

30   28   31 


60 

58 

43 

58 

52 

39 

31 

29 

60 

60 

39 

47 

45 

39 

29 

28 

62 

51 

37 

45 

50 

35 

28 

35 

68 

58 

57 

38 

25 

48 

32 

29 

57 

60 

52 

48 

31 

52 

32 

29 

55 

50 

48 

40 

31 

42 

26 

24 

57 

59 

60 

55 

30 

32 

33 

32 

30 

32 

42 

21 

19 

20 

31 

26 

38 

23 

19 

19 

29 

22 

34 

19 

14 

12 

36 

35 

43 

23 

19 

21 

31 

34 

42 

24 

21 

23 

30 

35 

47 

17 

14 

19 

49 

40 

45 

21 

16 

20 

32 

29 

42 

23 

15 

17 

37 

32 

40 

29 

21 

10 

33 

37 

45 

20 

18 

22 

40 

33 

30 

30 

23 

19 

39 

30 

40 

29 

21 

12 

34 

28 

40 

26 

20 

14 

35 

30 

37 

27 

18 

16 

34 

25 

37 

24 

18 

15 

32 

35 

46 

20 

16 

19 

31 

34 

44 

21 

21 

18 

28 

35 

46 

19 

15 

20 

31 

36 

46 

19 

18 

18 

40 

30 

43 

30 

24 

18 

33 

31 

45 

18 

15 

15 

36 

34 

25 

27 

20 

18 

36 

34 

44 

22 

18 

21 

26   18   19 


28 

39 

18 

15 

28 

42 

19 

17 

31 

38 

22 

19 

27 

40 

22 

22 

32 

27 

19 

11 

54   33   27 


34   28 
18   16 


32   29 
20   14 
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i;^: 


m. 


EVAPORATION  AND  WIND 


>  rrraciT 
Novumcii  i«B« 


DtT  ol  monlh 

SUUon 

I 

a 

3 

4 

5 

e 

7 

B 

e 

10 

11 

13 

13 

14 

IB 

la 

17 

IB 

IB 

30 

31 

33 

33 

34 

3S 

30 

37 

38 

3« 

30 

31 

M 

WOLF  CRIEK   DA¥ 

SVAP 
WIND 

.04 
17 

.U 
37 

.la 

38 

.03 
37 

.30 
110 

.04 
91 

78 

34 

14 

13 

80 

41 

34 

BO 

81 

a» 

sa 

88 

38 

34 

18 

1> 

40 

40 

«0 

70 

78 

8ft 

83 

31 

1437 

I 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


KENTUCKY 
NOVEMBER    1959 


Station 


Day  of  month 


1        2       3       4       S       6       7       8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19     20     21     22     23 


BARDSTOWN    S    J    PREP   SCHOOL 

BEAVER   DAM 

BENBAU 

BEREA  COLLEGE 

BOWLING   GREEN    FAA   AIRPORT 

CAHPBELLSVILLE 

COVINGTON   WB   AIRPORT 


DANVILLE 

FARMERS 

FORDS  FERRY   DAM   50 

GEST  LOCK  3 

HAZARD  WATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  14 

HENDERSON  7  SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MURRAY 

OWENSBORO  2   W 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

RUSSELLVILLE 

SOMERSET  1  N 

SUMMER  SHADE 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
3 


T 

1.0 

1 

.5 
1 

2.0 
T 

1.2 


3.0 
3 


1.0 
2 


.7 
T 


.4 
T 


1 
3.0 


3.0 

1 


3.0 
3 


T 
T 

2.0 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KKNTtlCKY 
NdVKMIIKII     MKill 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KENTUCKY 
NOVEMBER  1959 


••••/■..A'.-.'Xy  .'-:..>: 


STATION  INDEX 


STATION 


onrtuivATioN 

<       TIMC  AND 
I  TABLES 


COUNTY 


loon    MlfKlfMIBSr 


HARHOUHVlLLr 


»f»r*  cotLfor 
nmrA  hatcii  wouks 

flONHIf VILIF 

(tOHv  i*to  «iirri« 

nOHL  INti   ailFIN    W9 


CAMPS'llSVIILI! 

CMROIL'OH    LOCK 


ClFIMCMtT    1    SSC 

CLINTPM 

rconii 

iCOLLFnf    Mlcl    L0< 
)' COVINGTON    WB    All 

.CUMSf BLAND    fall: 


DUNOFE    BAOneTTS 

rnJNt«0« 

DTER 

fOOYVILLf  LOCK  I 

fCtONTON 

ELUABEIMIOMN 

FLKMORN   CITY 
flKTON    ?    S 
f ALMOUIM 

FLEMIN6S8UR6 

FLEMISG^flURG    7 

FRANKFOOT     LOCK 


FSCEBURN    2    SW 
FBENCHBHRf. 
GAMALIFL 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 
I GEST    LOCK    ) 

GLASPIW 
j GLASGOW    VKAV 

Iglenoalp  1  e 

GOLOEN    PONO    S    N 
! GRANT    0AM    18 

GRAVSON    I     se 
GREENSBURG 

GREENSBURG    hIWAY    6l    9R 
' GREENUP    DAM    50 
GREENVILLE    2    W 


OCll 

MAII5HALI 

t«lt 

M*R%MAIL 

)»l« 

NAOt^ON 

(t*JA 

NAPI^ON 

0»*7 

lAWRtNfr 

)l^« 

MAR) 

WARIItN 

>MT 

WAMRCH 

0*0« 

wAMrN 

0«Ttl 

CAMPBfLL 

lOAf 

rOMONJON 

PUf 

n»i 

CUMBIRLANO 

WOft 

IBIGO 

HC    LtAN 
TAYLOR 

II«* 

GRAVSON 

CARROLL 

I*T6 

POWELL 

19»«  WMITLE» 
l««a I  HARRISON 
200>  HARRISON 
JOAO    80VLE 


21fcfc   MUHLENBERG 
2S91    BRECKENRI06E 
2**^1  LYON 
?A«9|HETCALfE 
2)10   HAROIN 

2»!8. PIKE 
!S»«1 TO60 
2T75| PENDLETON 
2T<)t ;  ROWAN 
2903( FLEMING 


!  2»08 


LEMING 


MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 

MENRv 

BARREN 
BARREN 
HARD IN 
TRIGG 
BOONE 


CARTER 
34J0    GREEN 
30^    GREEN 
3A«j!gREENUP 
3«5l I  MUHLENBERG 

! 3539'CHRISTIAN 


IT  00 

ST   01 


>T  12 
17  20 
JT    1» 


U   »0 
It   1) 

57    i« 


37   AI 

37  IB 
36  A7 
30  AO 
30  09 
39   !•> 


■  I  St 
to  10 
•  I  10 

■  *  10 


B7  U 
t«  2t 
tt  10 
04    1 


BA  19 
04  10 
B«    IT 


S6   A3 

07  00 
06  13 
B8  0» 
03  37 
03   32 

02    21 


719 

6P 

6P 

800 

7A 

•>2C 

7A 

SAC 

6P 

7A 

56E 

AP 

7A 

870 

7A 

911 

6P 

MID 

hM 

6A 

33< 

6P 

6A 

30* 

ftA 

6A 

690 

7A 

730 

8a: 

BM 

BRf 

490 
780 

7A 

1! 


OBSERVER 


conn  or  IMINIINI 
HRO*K«>IAA"A  M.  COOl 
NANNK    AUIICR 

,    OARNft 
8l»rHCIN    MONSC 

COUPS  OP  iNaiNrrpi 
ON  coiirat 

JO%rPM    PRt  p.     ^rHOOL 
HOMtR    NOLAN 
0.    TOUNO 

C.    WHIieAKtR 
JAMtS  H.    MULrR 
RADIO    3TATI0N    WCOL 
JAHE^    A.    aRO^^MAN 

..    LAURA    0.    OABOARD 

rNofH  WMfrLm 
harolo  waiters 

JAWS    R.    lOWAHOS 
TVA-619 


CORPS   Of    ENOlNtlKS 
CLDRIOOE    SKAOGS 
eOWIN  E.    JOHNSON 
HARVIN   H.    LEE 
COUPS   OF    ENGINEERS 

CORPS    OF    ENGINEERS 
ALVA   MC    KiNLEY 
<Jt    V.    COX    SR* 
CORPS   OF    ENGINEERS 

JOEL  H.  mount: 

BERNHE  tM  FOUNDATION 
WOODSON  D.  FRANKLIN 
MRS  BENNIE  fi.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

KV.  DEPT.  OF  CONS. 


MRS.  EVA  M.  DAVIS 

6ALLAR0  f.  WALKER.  . 
HATIie  B.  BARNET 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
JESSE  L.  HUFF 

N.  D.  CIVENS 
LENA  BLAIR 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  E.  MORAN 
RADIO  STATION  WIEL 

EDMOND  O.  BENNETT 


(MRS,  JEAI 


LEMIN 


C  I  WILLIAM  M.  FISCHER 
j  CORPS  OF  ENGINEERS 

C  M  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ImRS  KATIE  D.  NEAL 

iMRS  ALTA  S.  GOOSLIN 
IhISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  DECKARD 
WILLIAM  F.  BRAMBLET 
C  H  ; CORPS  OF  ENGINEERS 


EMU 


8EAI 


85  5S-   808   6P   6P, 
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REFERENCE  NOTES 

Addltloaal  Infomatlon  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writing  to  the  State  Cllmatologist  at  Weather  Bureau  Airport  Station 
Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  ' 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Dlvisious,  as  used  In  '■Cllmatological  Data"  Table  and  on  the  maps,  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind 
movement  In  miles.   Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 
Table.   Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time 
of  observation.  " 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950,  adjusted 
to  represent  observations  taken  at  the  present  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 
on  the  period  1931-1955. 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground. 
Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other' 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table,  and  in  the  seasonal  snowfall  table  include 
snow  and  sleet.   Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet  and  ice. 

Data  in  the  "Dally  Precipitation"  Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow 
on  Ground"  Table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local 
standard  time.   During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time. 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations  For  those 
stations  snow  on  ground  values  are  at  6:00  a.m.,  C.S.T. 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H,  and  J  In  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  Time  and  Tables",  indicate  the  following: 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  "Hourly 
Precipitation  Data"  Bulletin. 

G   "Soil  Temperature"  Table. 

H   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 

J   "Supplemental  Data"  Table. 

OTHER  REFERENCE  NOTES 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  Table  and  the  "Dally  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry. 

Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 

-   No  record  In  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Dally  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 
Table;  and  the  Station  Index. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  Is  not  equipped  with  automatic  wind  Instruments. 

*  Amount  Included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  the  reference  indicates  that 
the  thermometers  are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

AH  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.   See  "Daily  Temperature"  Table 
for  detailed  daily  record.   Degree  day  data,  if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R   Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later 
In  Hourly  Precipitation  Data.) 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOL(XjICAL 
DATA-NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publica- 
tion "Substation  History"  for  this  state.   That  publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.   Similar  information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issues  of  Local 
Cllmatological  Data  for  the  respective  stations,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 

Subscription  Price:   20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.   Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be 
sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


USCOMM-WB-Ashevllle,  N.  C. 1/6/60 800 


.««.<S!t 


ji-GO-r;i 


T  '' V''"r 

Ao  i/a>j  i. 


Til    'VUVcHn 


"^  ■ii£U2Airin 
i^oisiAia  sri3r:ncca 


-j  ■-  _-.  -  i  .  _■  I—:-  !£.»  T!(SCT«!t 

rr.'i  '-rT.T  orv  acvxcsM 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  HEICHELDERFEH,  Chl.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


D0CUMELT3  DIVISION 

UiJIVERSIli  u;i'  iLuiiJOIS  LIBRARY 

URBANA,    ILL.  1!3-CD-F 


DECEMBER  1959 
Volume  LIV     No.  12 


i-  Lb'   2 


:mRYOFTH£ 

9  1960 


ASHEVILLE:  1960 


KENTUCKY  -  DECEMBER  1959 
TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

Highest  Temperature:   73°  on  the  27th  at  Inez 

Lowest  Temperature:   10°  on  the  1st  at  Hindman  Settlement  School 

Greatest  Total  Precipitation:   5.91  inches  at  Dunmor 

Least  Total  Precipitation:   1.79  inches  at  Grayson  1  SE 

Greatest  One-Day  Precipitation:   1.99  inches  on  the  19th  at  Williams- 
burg 2 

Greatest  Reported  Total  Snowfall:   8.5  inches  at  Benham 

Greatest  Reported  Depth  of  Snow  on  Ground:   5  inches  on  the  1st  at 

West  Liberty 
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40.8 

47.7 

32.0 

39.9 

49.2 

32.4 

40.8 

50.7 

33.4 

42.1 

49. 7M 

31. 4M 

40. 6M 

50.0 

30.2 

40.1 

51. 9M 
47.9 
44.7 
47.2 
47. 4M 

49.0 
47.8 
47.1 


46.9 
48.0 
46.5 
46. 3M 
46.3 

45.5 


49.2 
52. IM 
48. 7M 
49.0 
49.5 

49.1 
49.2 
47.0 
49.0 
47.1 

50.8 
47.1 
50.9 
51.7 
50.2 


31.7 
31.5 
30.6 
28.6 
30. IM 

33.2 
30.6 
31.2 
29.4 
31.4 

2e,6 
31.4 
30.5 
30. 9M 
31.2 


32.7 
30. OM 
2  8.7M 
28.5 
26.9 

29.1 
29.6 
28.5 
30.4 
26.5 

30. OM 

29.9 

30.8 

31.8 

33.1 


41.  8M 
39.7 
37.7 
37.9 
38. 8M 

41.1 
39.2 
39.2 
38.5 
38,5 

37.8 
39.7 
38.5 
38.  6M 
39.8 

36.8 

38.9 


41.0 
41  .IM 
38. 7M 
38.8 
38.2 


39.1 
39.4 
37.8 
39.7 
36.8 


40.9 
41.8 
41.7 


1.9 
2.7 


2.5 

4.0 


2.7 

4.1 


1.1 
2.6 


18 
18 
19  7 
16  7 
18  31 

16 
18 


733 
728 
717 
688 
717 

7*0 
716 
739 
712 
720 

688 
693 
729 
743 
694 

723 
707 


808 
762 
754 
758 
735 

721 
734 
74  3 
776 
768 

740 
744 
771 
743 
705 

750 
764 


711 
777 
841 
833 
807 

731 
791 
794 
815 
813 

838 
776 
813 
803 
806 

867 


£j 


18 
15 
16 
21  22 


738 

0 

733 

0 

810 

0 

807 

0 

822 

0 

797 

0 

785 

0 

838 

0 

778 

0 

866 

0 

734 

0 

813 

0 

741 

0 

711 

0 

717 

0 

0  14 
0  13 


0  17 
0  18 


fl 


IP, 


4.07 
4.66 
3.99 


3.51 
4.35 
4.11 
4.12 
3.60 

4.64 
3.39 
3.98 
3.98 
3.89 

4.25 
4.11 


3.90 
4.37 
5.17 
4.20 
4.21 

4.68 
5.14 
5.30 
4.46 
4.26 

4.64 
3.98 

3.77 
4.91 
5.05 


4.11 
4.51 


D  3.41 
2.72 
3.03 

D  3.56 
3.91 

4.05 
3.38 
3.44 
2.40 
4.43 

3.26 
D  3.66 
3.49 
2.00 
2.76 


2.40 
5.22 
4.02 
4.66 
3.03 

1.95 
2.71 
1.79 


2.90 
3.99 
3.95 

5.75 
5.68 


.06 

.02 


.88 
1.05 
1.13 
1.10 

.90 

1.12 
1.32 
1.25 
1.22 
.93 

1.28 
1.60 
1.02 
1.40 
1.30 

.99 

1.50 


1.12 
1.20 
1.03 
1.57 
1.25 

1.44 
1.36 
1.70 
1.73 
1.24 

1.58 

1.50 
1.00 
1.61 
1.82 

1.17 
1.23 


.95 
.80 

1.09 
.70 

1.08 

1.08 
1.41 
1.12 
1.05 
.82 

.95 

1.15 

.84 

.79 

1.07 


.48 
1.02 
1.00 
1.10 

.54 

.40 


1.63 
1.23 
1.97 
1.28 


!'« 


T 

1.0 

T 

.3 

.1 


3.9 
3.8 

1.0 


.3 
1.8 


2.5 

T 
T 


5.7 
8.5 
1.0 

2.0 
1.6 


«    » 

-   3 

5  0 

4  2 

4  I 

5  2 
4  0 

3  1 

4  1 
4  1 


2 
3  0 


0 

1 

1 

2  1 

2  0 


See   Reletence   Notes  Following   Station   Inde 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 
DECEMBER  1959 


Tern 

peraluie 

lecip 

ilahon 

No,  ol  Da/s 

Snow,  Slest 

No  ol  Days 

SWIoii 

Max 

Mifi 

, 

1  1 

a  1 
i  1 

1 

1  J  1 

1 

« 

o 

ill 

See 

1 

II 

1 
5 

5 

o. 

3  i 

5  J 

5  ! 

t 

<  i 

<  s 

* 

&££ 

X 

° 

3 

'^ 

s 

Si 

SJ 

Si 

h£ 

^ 

&1^ 

(5 

° 

o 

S    g 

a 

o 

^ 

s 

MOUNT    VERNON 

48.1 

31.3 

39.7 

57 

27 

18 

23 

778 

0 

1 

17 

0 

4.55 

.94 

11 

2 

7 

R 

5 

0 

PUEVItLE 

50.8 

33.8 

42.3 

70 

27 

21 

23 

598 

0 

0 

16 

0 

2.42 

-       .78 

.69 

18 

T 

T 

7  + 

7 

? 

0 

SOMERSET    1    N 

48.6 

31.1 

39.9 

67 

27 

19 

7 

774 

0 

1 

17 

0 

5.10 

1.15 

28 

10 

5 

1 

VANCEBURG    DAM    32 

47.7 

30.9 

39.3 

70 

27 

19 

22 

791 

0 

2 

21 

0 

2.47 

-       .55 

.82 

12 

T 

0 

7 

1 

0 

WEST    LIBERTY 

AM 

47.1 

27.2 

37.2 

70 

28 

15 

10 

856 

0 

2 

25 

0 

2.57 

.56 

28 

2.3 

5 

1 

7 

2 

0 

WILLIAMSBURG    2 

AM 

51.3 

30.3 

40.8 

.9 

57 

28 

14 

1 

742 

0 

0 

20 

0 

5.68 

2.03 

1.99 

19 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

39.7 

1.0 

3.71 

.13 

1.9 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind  direction 

W^ind 
m. 

speed 
p.h. 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3  « s 

g  3  J 

1 

station 

1 

■saS 
Z^5 

1 

1    . 

« 
°       1 

_  a 

o  H 

O  H 

Q. 
O  H 

a 
o  H 

S 

O) 

s 

! 

g 

? 

■s  -2 

«   X 

1 

o 

2 

I 

isas 

a,B  a 

< 

i  a 

s    J 

^1 

i" 

«^ 

H 

3 

o 

o 

^ 

csi  « 

ill 

4li 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

sw 

15 

10.4 

28 

NNE 

18 

81 

84 

70 

74 

2 

12 

3 

1 

1 

0 

19 

_ 

8.5 

LEXINGTON    WB    AIRPORT 

s 

16 

10.8 

- 

- 

- 

85 

87 

73 

82 

6 

5 

5 

4 

0 

0 

20 

- 

8.3 

LOUISVILLE   WB    AIRPORT 

SE 

11 

8.2 

31 

SE 

27 

83 

85 

68 

74 

8 

8 

1 

3 

1 

0 

21 

22 

8.2 

See   Reference   Noles   Following   Siafion   Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


\JJJ1 


ADDI SON    DAN    «^ 

ALBANY    *    N 

AllfN 

*■>•'  HONAAf 

■•■'  \  :  Ni 

•  lANO    DAM    19 
.>A'<H(HJI»VILl.t 
HAHOSTOWN    ^    J    P»r*    SfM 
BAXTCR 
^EAVtft    OAH 

BCNHAN 
BCNTOM    2 
BCRfA    COLLCOe 
BCXeA    MAT(K    WORk.5 
BLAINE 

BONNteviLLC 
POHLINO   Cftf'rN 
BOWLING   aftCEN    SUBSTA 
«(H(L  INO    G«efN    f  AA    AP 
HAfNl     DAN    16 

BIIOtfN&VILLE    LOCK    b 
BURDINC    2    NC 
BURKCSVILLC 
CADIZ    LOCK    E 
«LHOUN    LOCK    2 

iVMPBfLLSVILLt 

ANEVVILLE 
CARROLLTON    LOCK     1 
CLAY    CITY    »    HNW 
CtERHONT    1    SSE 

COBB 

COtLEflE  HILL  LOCK  \\ 

COVINGTON  W9  AIRPORT    R 

CUMBERLAND  FALLS  ST  PK 

CYNTHIAHA 

CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DELPHI A  1  E 
DEMEY  OAH 
DIX  OAH 

"^UNOEE  BARRETTS  FORO  BR 

^.  NHOR 

in^vvlLLE  LOCK  F 
'  r-WNTON 
ELI2A8ETMT0WN 

ELKHORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALHOUTH 
FARMERS 
FLEHINGSfiURG 

FLEHINGSBURG  2 
FO«D  LOCK  10 
FORDS  FERRY  OAH  ^0 
FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 

FREEBURN  2  SW 

FRENCM8UR6 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

6ESI  LOCK  3 

GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 

GRAYSON  1  SE 
GREENS6UHG 

OREENSBURG  HIWAY  51  BR 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 

HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  16      f 
HESOERSON  7  SSW 

HlCRMAN  1  E 

MiCKSVlLLE 

HIGH  eftlDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEMENT  5CH 

HOPKINSVILLE 

MYDEN 

INEZ 

IRVINGTON 
JACKSON 
JEREMIAH 
KEENE  1  NNE 

KENTUCKY  DAM 
LA  GRANGE  I  SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELO 
LEXINGTON  WS  AERPORT 


J1 

It 

♦0 

to 

»0 

II 

»7 

01 

OT 

t> 

tt 

01 

tl 

7» 

01 

.IT 

•  II 

.01 

.10 

.It 

.» 

1 

.SJ 

5 

.» 

I.Tt 
t.ll 

t.to 

I. 71 
S.It 

t.ta 
t.» 


t.06 
1.96 


1.79 
4.t6 
4.42 


LIBERTY 

<^.10 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  S 

3.ee 

lockport  lock  2 

3.71 

LONDON  FAA  AIRPORT 

3.99 

LOUI'iA  2 

1.99 

LOUISVILLE 

3.98 

LOUISVILLE  W6  AP        R 

3.77 

LOUISVILLE  UPPER  GAGE 

3.97 

LOVELACEVILLE 

4.12 

MADISONVILLE  1  SE 

3.60 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

«.91 

MANCHESTER  6  SE 

3.95 

MAYFIELO 

fc.6<t 

MAYSVILLE  DAM  33 

3.26 

MCKEE 

*.36 

MIDOLESBORO 

5.75 

•MDWAY 

4, OB 

MILLERSTOWN 

4,79 

MONTI  CELLO 

5.68 

MOUNT  STERLING 

D3.56 

MOUNT  VERNON 

4.55 

MUNFORDVILLE  I  N 

4.48 

HURRAY 

3.39 

OLNEY 

4.51 

ONEIDA 

2.48 

•  St   T 

T     T 

.12   .23 


.40   .10 
T 

.30   .35 


.03 

T 

D.05 


Day  ol  month 


.21 

.10 

.11 

.It 

1.17 

.)• 

.01 

.29 

.19 

.t2 

.)0 

I 

.02 

.7» 

.»C 

.21 

,0i 

.44 

.61 

.19 

.6! 

.03 

.CO 

.20 

.05 

.50 

.51 

03 

.60 

.58 
.35 

.57 

.36 
.30 

.43 

.85 

.04 
.11 


.21 

.30 

.49 

.19 

.20 

.17 

.10 

.OC 

.04 

.00 

.45 

.09 

.0! 

.18 

.05 

.55 

08 

,32 

.84 

,89 

.36 
.32 

.40  1.28 

.25  1.50 

1.00 


.13   .23 
■43   .62 

■05   .TO 


I  ■02 

1«00 


■  06 


•  41 


•03  ^34  1^30 
•41   ■SI 

T  ^60  1^91 
•10   135 

■12  i>o; 

.50 


•03   ^36 
•03   ^43 

■07   .67 


7     .36   •34 

•26   ■66 

•06   (87   •63 


84 


SB 


L"  L 


26  [  W  [ 


30 


n03  ,0t 

U50  ^05 

1^38  .Ot 

T  ,07 

■  69  ■08   •05|  T 


1|^13 
•  56 
1>41 


1.95 

1^70 
1^00 


.06  1.26 
1.22 
.34   .67 

.52  1.36 

.70 
1.00  1.28 


.15  1.21 
1.60 
.46  1.46 


.23 
.30 
.15 


■40  1^22 

■10  1^20 

.04  ,27 

■30  *69 


■  55 

■  25 

01 

uoo 

■  01 

■  09 

■  92 

■  10 

■  45 

■  93 

■  30 

•  33 

•  23 

05 

■  63 

•  85 

•39  •26 
T  •IS  .63 
•19   •Z? 


'  Notes  Pollowlag  Static 
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DAILY  PRECIPITATION 


CONTINUED 

KENTUCKY 

DECEMBER  1959 

Station 

^ 

Day  of  month 

1  1  2  1 

3 

4   5 

6 

7  1  B  I  9 

10  1  11  I 

12 

13  1 

14  1  15 

16 

17  1 

IB 

19   20  I  21 

22   23  1  24 

25   26 

27 

28 

29 

30 

31 

ONEONTA  DAH  35 
OHEIISBORO  2  w 
0»ENS80»0  DAK  <i6 
PAOUCAM  FAA  AIRPORT 
PAOUCAH 

3.06 
3.98 
3.89 
3.98 
03.89 

.02 

T 

.20 

.12 

T     .20 

.29 

.17 

.23 

.01 

D.03 

.04   I 

T 

.20 

.15 

.09  1 ,40 

1.30 

1,23 
1.02 
1.05 
.23 
.62 

.38 
.20 
.31 

T 

■  26 

T 

T 

.54 
•  31 

1.19 
1.16 

.39 

1(00 
1.09 

T 

.31 

T         T 

T 

T         T 

.01 
T 

.01 
.04 

.06 

T 
.56 

.47 

.51 
.54 

.52 

T 

.11 

.05 
■  03 

T 

.04   T 

.06 

.09   aO; 

PAIMISvrLLE 

1.94 

.40 

.35 

,30 
.18 
.68 
.99 

.26 
.18 
.22 

.24 
.69 

•  15 

•  33 

PUEVILLE 
PlnEVILLE 
PRINCETON 

2.42 
5.10 
4.25 

.13 
.14 

T     T 

.21 

.05 

.64 
.32 

T 

.46   .01 

.03 
.i2       .81 

T 

■  05 

•  01 
T 

•  91 

.05   .01   .04 
1.86 

T 

.15 

.17 

.06   T 

.02 

.01 
•  15 

.24 
.20 
.64 
.72 
.48 

.03 
.04 

.07 

.09 
.06 
.09 

.03 

T 
.06 

OAVFNNA  LOCK  1? 

2.65 

.12 

.34 

.43 

.12 

T 

.46 

.31 

.33 

tOt 

R 1 CHMOND 
ROCHESTER  LOCH  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SALVISA  LOCK  6 

3.49 
3.85 
4.11 
3.86 
4.68 

.15 

.02 

T 

.11 

.31 
.12 

.10 
.02 
.04 

.42 
.22 
.18 
.15 
.38 

.92 

.26 
.28 

.47 

.81 
1.23 
1.50 
1.20 
1.29 

.34 
.03 

.43 

T 

T 

.05 

•  03 

•  43 
.26 
.25 

•  07 

.30 
.64 
.10 
•  30 
1.13 

T 

.20 

T 

.10       T 
.03 

.01 

T 

T 

•  08 

•  02 

.84 

■  90 
U33 
1.35 

.96 

.08 

T 

■  08 

■  05 
.06 

.08 

.04 

.04 

T 

.09 

■  02 

T 

■  02 

■  01 

SAL»ERSVILLE  2  SE 

2.15 

.28 

.28 

.24 

.41 
.11 
.38 
1.40 
•  73 

.09        .01 

T 
T 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

5.06 
4.31 
5.55 
3.37 

.13 

.24 

T 

.30 

.13 

.35 

.27 

.11 

.46 
.19 

.70 
.01   .59 

1.12 
1.21 
.90 
.50 

.02 
.03 

T 

.03 

•  02 

•  30 

■  41 

■  14 

■  90 

■  68 

.19 
.10 

T 

•  22 
.01 

•  85 

T 

.30 
1.82 
1.76 
.20 
.59 

.02 
.08 
.08 

.13 

.07 

■  01 

SHEL6TV1LLE 

2.00 

.22 

.27 
.53 
.49 
.50 

■  04 

■  16 

■  08 
.17 

SHEPHEROSVILLE 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 
STEARNS 

5.24 

5.10 
3.86 
4.55 

.10 
.55 

T 

T 
.37 

.02 
.01   .01 

.02 
.04 

T 
.14 

.20 
.37 

T 

1.45 
.74 

1.06 
.94 

.41 
.12 
.43 
.20 

.01 

T 

.79 
1.20 
.83 

■  68 

■  68 

T 

•  01 
T 
1^18 

.15 
.07 

.05 
.04 

•  03 

•  02 

•  24 

T 

.74 
1.10 
1.16 

■  95 

■  42 

.09 

.12 

.18 

T 

.05 

.04 
.10 
.07 
.08 

T 
■  03 

T 

SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHAOE  SUBSTA 
TAYLORSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 

4.57 
3.85 
4.39 
4.20 

.41 
.32 

.05 

.03 

.10 
.08 

.49 
.27 
.15 
.49 

T 
T 

.03 

.91 

•  10 

.08 

.03  1,01 

.89 
1.13 
.12 

.01 
.17 

T 

.16 

.38 

.04 

.37 

.03 
.03 
T 

.03 

.02 

■  27 
.10 
.12 
.46 
.04 

■  34 

■  e« 

■  61 
.90 

•  02 
.01 

T         T 

T     T 
T 

•  04 

•  02 

T 

•  57 
.02 
.03 
.01 
.07 

1^17 
1^63 
.78 
.87 
•  96 

.17 
.13 
.08 
.04 
.02 

.09 

.10 
.06 

.09 

T 
T 

•  02 

UNIONTOWN  DAM  t,^ 
"ALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 
VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLANO  OAM 

3.82 
3.52 

4.34 
2.47 
2.76 

.16 

T 

.18 
.05 
.10 

.08 

.12 
.39 
.38 

.20 

T     T 

.03 

.19   .02 

T 

,42 
,02 

.00 
.14 
.05 
.82 
.07 

.09 
.25 
.64 
.21 
.25 

T 
.02 

T 

.49 
.02 
.18 
.05 
•  06 

.95 

.38 

•  89 

•  44 

•  48 

T         T 

.03 
T         .03 

T         .02 
.02       T 

T 

.05 

T     T 

T 

.02 
T 

.07 
.05 

T 

■  59 

■  91 

■  86 

■  31 
.54 

.03 
.05 
.07 
.07 
.07 

.02 
■  02 
.09 
.1* 
.02 

■  01 
T 

■  02 

■  02 

T 

WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 

4.18 
2.67 
5.68 
3.61 

.16 
.09 
.13 

.05 

.41 
.30 
.31 
.02 

.49 
.19 
.45 

.37 

T 

.22   .01 

.70 
T 

T 

.15 
.55 
.76 
.45 

.23 
.13 
.27 
.40 

•  05 

T 

•  10 

•  30 

•  40 

•  39 
.49 

T 

1.99 

T         T 

.07 

T         .03 

.14 

T 

T 

•e5 

.03 

J 

T 

lal9 

•  56 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obt 
13,  Kentucky,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 
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REFERENCE  NOTES 
State  Climatologi: 


Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  a 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  t 
Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days 
Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  ar 
Divisions,  as  used  in  "Climatological  Data"  Table  and 


Jui 


dicate  distance 
December  issues 
the  preceding  12  months 
t  listed  in  the  tables, 
he  maps,  became  effect! 


In  miles  and  direc 
3f  this  bulletin. 
*111  be  carried  in 


the  post  offti 


for  June  1956, 


Unles 


ther' 


al  < 


Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  othe 
and  Wind"  Table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  e 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  In  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bur. 
location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  Weather  Bureau  stations  are  based 

Water  equivalent  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  are  the  water  equ 
different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  cause; 


Field,  Louisville 


,  sleet,  or  ice  on  the  ground.   Samples 
ability  in  the  snowpack  result  in  appar^ 


Monthly  degree  day  totals 

Max  and  Min  in  "'Evaporati 

rvations  taken  at  the  prese 

g  measurements  are  taken  fr 
encies  in  the  record. 


Table;  "Daily  Temperature"  Table;  and  "Evaporation  and  Wind"  Table;  a 
ation.   The  station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tl: 

Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather 

In  the  Station  Index  the  letters  C,  G,  H.  and  J  in  the  "Special"  column  under  the  heading  "Observation  ' 

C  Recording  Rain  Gage  Station.   Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  ai 

C  "Soil  Temperature"  Table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/o 

J  "Supplemental  Data"  Table, 


nd  Tables",  i 
published  la 


For  those 
the  follo' 
"Hourly  Pn 


OTHER  REFERENCE  NOTES 

So   record  In  the  "Cllinatological  Data"  Table  and  the  "Daily  Temperature"  Table  is  indicated  by  no  entry 
Interpolated  values  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication 
-   No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Table;  "Daily  Precipitation"  Table;  "Evaporation  and  Wind"  Table;  "Snowfall  and  Sm 
+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++   Fastest  observed  one  minute  wind  speed.   This  station  is  not  equipped  with  automatic  wind  instruments 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however   the  reference  ind 

on  the  roof  of  a  building. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

AR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain 

AM  Data  based  on  observational  day  ending  before  noon. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalen 

H  One  or  more  days  of  record  missing;  If  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  mls: 

carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R  Amounts  from  recording  gage.   (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V  Includes  total  for  previous  month. 

X  Observation  time  Is  1:00  a.m.,  EST  of  the  following  day. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable 


Table;  and  the  Stati 


ery  10  inches  of  new  snowfall. 

See  "Daily  Temperature"  Table  for  detailed  dally  record.   Degree  day  data,  if 

ounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


al 


athe 


Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations, 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Cover 
be  found  in  the  latest  annual  Issues  of  Local  Cllmatologli^al  Data  for  t 


sure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  public: 
Printing  Office.  Washington  25,  D.  C.  for  30  cents.  Similar  info 
specttve  stations,  obtained  as  Indicated  above,  price  15  cents. 


hly  and  annual;  $2.50  per  year.   (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  i 
correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Goven 
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39 
35 

51 
28 

57 
33 

54 
37 

54 
48 

51 
37 

42 
26 

44 
25 

40 
31 

43 
23 

48 
30 

52 

37 

55 
32 

55 
51 

54 
51 

57 
37 

40 
34 

35 

32 

33 
21 

49.1 
32.5 

MAX 
MIN 

57 
26 

52 

35 

51 
23 

59 
26 

51 
38 

40 
25 

38 

17 

55 
23 

55 
21 

68 
30 

55 

47 

55 
41 

43 
36 

47 
34 

59 
33 

52 
38 

55 
48 

53 
39 

51 
26 

53 
30 

48 
28 

46 
29 

55 

33 

54 

34 

55 
35 

58 
46 

54 

51 

50 
35 

42 
35 

41 
33 

40 
17 

52.3 
32.8 

MAX 
MIN 

35 
18 

48 
27 

42 
30 

48 
24 

54 
23 

55 
32 

36 

25 

31 
25 

45 
20 

50 
18 

50 
18 

52 
37 

57 
39 

41 
23 

41 
23 

56 

30 

51 
39 

52 
48 

51 
30 

40 
19 

41 
24 

37 
21 

33 
21 

35 
22 

45 
29 

53 
31 

62 

44 

70 
47 

50 
36 

40 
34 

36 
28 

47.0 
28.5 

MAX 
MIN 

42 
IS 

56 
25 

47 
25 

46 
24 

57 
25 

50 
33 

36 

22 

36 
22 

53 
22 

55 
22 

51 
25 

55 

47 

55 
37 

38 
26 

50 
29 

60 
31 

53 
39 

53 
48 

51 
29 

44 
25 

47 
31 

40 
22 

40 
24 

49 
32 

52 

30 

54 
35 

60 
47 

68 
44 

51 
35 

40 
32 

40 
27 

49.4 
30.1 

MAX 

MIN 

57 
32 

51 
33 

50 
24 

57 
27 

53 
38 

40 
27 

36 
19 

54 
28 

54 
21 

52 
25 

59 
47 

55 
40 

42 
36 

44 
30 

59 

35 

54 
38 

53 
48 

53 
38 

42 
29 

45 
30 

41 
22 

44 
23 

48 
31 

55 

37 

55 
29 

57 
51 

63 
53 

50 
37 

40 
35 

39 

33 

37 
22 

50.4 
32.8 

MAX 
MIN 

50 
20 

45 
29 

49 
33 

52 
25 

56 

33 

51 
32 

39 
23 

50 
20 

53 
20 

46 

18 

47 
33 

57 
44 

46 
35 

47 
27 

58 
30 

53 
29 

52 

41 

52 
43 

43 
33 

42 
21 

40 
30 

39 
18 

42 
20 

39 

31 

55 
30 

57 
40 

59 
41 

56 
49 

52 

34 

40 
29 

37 
30 

49.0 
30.4 

MAX 
MIN 

55 
30 

47 
34 

50 
24 

57 
33 

50 
36 

38 
27 

37 
20 

50 
26 

53 
19 

52 
27 

53 
47 

53 

40 

41 
36 

45 
32 

57 
33 

53 
39 

53 
47 

51 
37 

42 
29 

40 
30 

38 
27 

42 
24 

45 

31 

49 
40 

55 
34 

57 
50 

65 

52 

58 
35 

39 
34 

38 
32 

38 
22 

46.5 
33.3 

MAX 
MIN 

55 
28 

59 
33 

47 
23 

56 
32 

57 
36 

45 
26 

36 
15 

40 
18 

56 

23 

57 
30 

50 
40 

98 
44 

50 
35 

48 
33 

45 
35 

55 
40 

56 
43 

57 
42 

47 
27 

45 
32 

42 
22 

50 
26 

46 
32 

58 
36 

60 
33 

53 
40 

60 

41 

51 
34 

48 
19 

45 
25 

49 
25 

52.0 
31.3 

MAX 
MIN 

40 
10 

50 
21 

41 
31 

42 
22 

53 
24 

57 
28 

33 
23 

28 
16 

43 
15 

48 

16 

45 
13 

53 
18 

52 
17 

37 
25 

45 

27 

55 
28 

56 
28 

55 
43 

51 
32 

39 
28 

38 
32 

39 

21 

37 
19 

45 
19 

43 
35 

57 
41 

67 
40 

68 
47 

67 
35 

38 
35 

35 
32 

47.1 
25.5 

MAX 
MIN 

46 
20 

58 

27 

43 
27 

52 
25 

58 
32 

44 
30 

34 
18 

38 
19 

56 

27 

55 
29 

53 
42 

55 
45 

47 
37 

42 
33 

45 
35 

59 
40 

52 
44 

55 
48 

49 
27 

45 
27 

45 
24 

45 
25 

44 
27 

48 
35 

54 
35 

54 
39 

57 
53 

53 
42 

43 
35 

42 
34 

37 
22 

49.4 
32.4 

MAX 

MIN 

47 
15 

48 

45 

47 

45 

47 

41 

46 
14 

53 
20 

52 

18 

55 

30 

57 
47 

58 
39 

42 
27 

61 
31 

51 
28 

54 
28 

52 
38 

52 
33 

41 
25 

40 
23 

41 
22 

44 
19 

45 
30 

58 
30 

57 
40 

73 
39 

68 
47 

54 
38 

45 
36 

37 
32 

50.8 
30.0 

MAX 
MIN 

56 
28 

48 
34 

49 
21 

57 
30 

50 
37 

39 
28 

37 
21 

53 
25 

54 
18 

49 

23 

53 
45 

54 
38 

39 
36 

43 
23 

57 
32 

53 
37 

53 
46 

53 
38 

42 
26 

41 
25 

38 
25 

39 
21 

29 

53 
37 

54 
29 

55 
51 

57 
52 

58 
36 

38 
33 

37 
32 

34 
25 

48.3 
31.7 

See  Reieteoce  Notes  Following  Sidtioa  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


KENTUCKY 
DECEMBER  1959 


StaHon 

Day 
15 

Of  Month 

s- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LEITCHFIELD 

MAX 

MIN 

55 
29 

43 

37 

46 

27 

55 
31 

48 

36 

36 
26 

37 

16 

52 
26 

53 

25 

53 
31 

52 

48 

54 
39 

39 

36 

44 
28 

68 
35 

52 
39 

53 
48 

53 

37 

41 
27 

44 
28 

40 
30 

40 
23 

46 

30 

65 

41 

59 

33 

55 
51 

65 
50 

58 
36 

43 
32 

37 
32 

35 
25 

48.5 
33.4 

LEXINGTON  WB  AIRPORT 

MAX 
MtN 

51 
29 

47 
34 

44 
25 

54 
31 

48 
35 

36 
25 

33 

23 

46 
26 

60 
23 

46 

27 

50 
44 

63 
38 

38 
24 

41 
22 

55 
36 

51 

37 

52 

47 

50 
33 

40 
26 

39 
26 

34 

23 

34 
20 

39 
26 

47 
35 

54 

36 

56 

50 

55 
52 

55 
36 

36 
33 

34 
28 

31 
25 

45.5 
31.4 

LONDON  F*A  AIRPORT 

MAX 
MIN 

46 
21 

43 
32 

47 
27 

53 
24 

53 

36 

40 
22 

30 
16 

46 

21 

64 
23 

52 
23 

51 

39 

65 
34 

36 
30 

48 
29 

55 
32 

52 

31 

54 

40 

51 

33 

41 
28 

42 
26 

41 
29 

39 
22 

45 
25 

42 

34 

57 
32 

64 

45 

63 

49 

66 
36 

36 

32 

34 
28 

31 
.  25 

47.1 
29.9 

LOUISVILLE 

MAX 

MIN 

55 
30 

49 
36 

50 
28 

58 
30 

50 
38 

41 
27 

39 
21 

49 

27 

54 
23 

48 
26 

64 

43 

54 
42 

42 
35 

45 
25 

56 

32 

53 
39 

54 
45 

52 
36 

40 
28 

43 
28 

39 

31 

41 
23 

44 
29 

53 
37 

54 
32 

58 
48 

69 
52 

57 
35 

40 
34 

39 
30 

34 
28 

48.8 
32.8 

LOUISVILLE  WB  AP 

MAX 
MIN 

55 
29 

45 
34 

50 
25 

57 
30 

48 

37 

39 
25 

37 
24 

47 
27 

53 
21 

47 
23 

53 
45 

54 
40 

40 
29 

45 
25 

55 
32 

51 
35 

53 
45 

50 
34 

40 
28 

43 
29 

37 
27 

41 
23 

44 
29 

51 
36 

54 
28 

57 
48 

69 
52 

56 
37 

40 
35 

36 
30 

33 
29 

47.7 
32.0 

LOVELACEVILLE 

MAX 
MIN 

55 
28 

50 
30 

52 
23 

56 

28 

51 
38 

38 
24 

40 
15 

55 
24 

54 

21 

63 

34 

60 
49 

55 
41 

44 

37 

45 
32 

56 
34 

52 
38 

55 
49 

53 
39 

44 
27 

43 
31 

47 
22 

45 
24 

50 
35 

52 

42 

55 
29 

57 
49 

65 
56 

55 
35 

41 
36 

40 
33 

40 
17 

50.5 
32.9 

MAOISONVILLE  1  SE 

MAX 
MIN 

57 
28 

52 

30 

56 
22 

57 
29 

53 
38 

40 
27 

36 
21 

53 
26 

52 

20 

60 
24 

58 
48 

56 
40 

42 

37 

45 
32 

58 

32 

54 
37 

54 
48 

54 
38 

41 
27 

45 
29 

40 
23 

44 
24 

49 
31 

54 
39 

54 
27 

58 
50 

64 
55 

60 
35 

40 
35 

39 
32 

38 
26 

50.5 
32.6 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAX 

MIN 

55 
30 

50 
35 

47 
24 

57 
29 

51 
41 

45 

28 

37 
17 

50 
25 

64 
23 

54 
29 

53 
46 

65 
36 

40 
34 

46 
25 

58 
36 

54 
35 

52 

48 

52 
37 

42 
25 

45 
25 

44 
28 

42 
20 

47 
29 

52 
38 

55 

34 

55 
51 

63 
51 

57 
37 

38 
33 

38 
32 

34 

20 

49.2 
32.4 

MANCHESTER  k    SE 

MAX 
MIN 

52 
19 

45 
29 

50 
36 

59 
26 

56 

34 

51 
32 

32 
22 

50 
15 

67 
22 

47 
20 

52 

32 

61 
46 

46 

37 

50 
23 

50 

31 

59 
29 

55 
41 

53 
45 

45 
33 

44 
23 

43 
29 

40 
20 

50 
21 

44 
28 

53 
32 

70 
40 

66 
43 

59 
49 

52 
35 

38 

34 

35 
28 

50.9 
30.8 

MAYFIELD 

■ 

MAX 
MIN 

55 
31 

51 

31 

52 
25 

56 
33 

51 
39 

40 
24 

38 
18 

57 
30 

66 
26 

65 
41 

68 
48 

65 
42 

45 
36 

46 
34 

66 

36 

51 
41 

55 
49 

55 
36 

43 
28 

43 
33 

47 
24 

45 
27 

50 
35 

51 
41 

52 

31 

57 

48 

62 
55 

57 
37 

42 
35 

40 
34 

40 
20 

50.7 
34.5 

MAYSVILLE  DAM  33 

MAX 
MIN 

*0 
22 

50 

30 

47 
29 

45 
25 

55 
26 

52 
32 

38 
26 

33 

23 

46 
20 

51 
20 

49 

20 

54 

41 

66 
39 

42 
26 

42 
24 

56 
29 

55 
32 

53 
44 

50 
33 

39 
19 

40 
23 

35 
16 

35 
17 

35 
25 

47 
28 

54 

30 

55 

43 

70 
44 

55 
36 

39 
33 

35 
29 

46.9 
28.6 

MIODLESBORO 

MAX 
MIN 

52 
20 

47 
30 

50 

37 

59 
25 

56 

34 

53 
32 

33 
22 

49 
16 

66 
21 

55 
24 

48 
29 

58 
47 

48 
37 

53 
25 

55 
32 

55 
30 

58 
39 

55 
50 

51 
32 

42 
23 

48 

30 

45 
20 

47 
23 

43 
35 

64 

34 

65 

44 

55 

43 

62 
49 

53 
35 

39 
35 

36 
30 

51.7 
31.8 

MONTICELLO 

MAX 
MIN 

56 
24 

51 
37 

43 
34 

56 
24 

55 
37 

45 
29 

33 
22 

50 
23 

55 
24 

57 
24 

52 
42 

65 
40 

40 
33 

51 
27 

59 
35 

55 
37 

53 
44 

55 
37 

43 
32 

45 
27 

44 
34 

44 
21 

48 
26 

48 

37 

62 

31 

65 

53 

65 
56 

61 

40 

40 
34 

36 
32 

34 
29 

50.2 
33.1 

MOUNT  STERtlNO 

MAX 
MIN 

56 
28 

47 
37 

43 
28 

52 
23 

53 
35 

46 

31 

40 
22 

46 
21 

51 
24 

48 
23 

52 
41 

64 
42 

44 
34 

41 
23 

57 
32 

53 
37 

52 
46 

51 
36 

40 
27 

40 
28 

38 
24 

35 
19 

38 
23 

45 
32 

52 
32 

60 
45 

70 
47 

63 
40 

45 
35 

38 
31 

35 
27 

48.0 
31.4 

MOUNT  VERNON 

MAX 

MtN 

49 
25 

46 

36 

46 
35 

52 
24 

52 

38 

46 
31 

32 
20 

46 
22 

50 
21 

48 

20 

64 
36 

53 

37 

39 
32 

46 
26 

64 
30 

55 
36 

54 
43 

50 
34 

42 
28 

42 
25 

36 
33 

40 
28 

47 
18 

45 

33 

58 
31 

64 
48 

57 
47 

55 
41 

48 
33 

37 
32 

34 
28 

48.1 
31.3 

MURRAY 

MAX 
MIN 

57 
31 

49 

33 

52 
24 

57 
31 

47 
37 

38 
25 

39 

16 

56 
31 

55 
26 

56 

41 

57 
49 

55 

40 

44 
36 

49 
32 

56 
34 

54 
42 

56 
47 

53 
34 

43 
28 

42 
32 

48 
26 

47 
26 

52 
32 

53 
34 

53 

31 

57 
51 

51 
55 

59 
37 

42 
34 

41 
33 

41 
20 

51.0 
33.9 

OHENSBORO  2  W 

MAX 
MIN 

56 
31 

50 
34 

50 
24 

56 
34 

48 
38 

36 

27 

36 
19 

62 
24 

56 
20 

52 
29 

62 
45 

52 
42 

40 
36 

50 
30 

56 
32 

62 
37 

53 
47 

53 
43 

45 
28 

43 
30 

40 
28 

46 
25 

46 

31 

50 
39 

58 

32 

57 
49 

64 

53 

67 
34 

36 
34 

36 

33 

36 
24 

49.2 
33.3 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
31 

41 

33 

50 
26 

55 
34 

46 
35 

35 
21 

36 

16 

62 

27 

52 

20 

52 

38 

57 
50 

56 
39 

43 
34 

46 
34 

56 

35 

51 
42 

54 
50 

53 
32 

42 
27 

40 
26 

43 
23 

45 
24 

49 
34 

50 
36 

54 
30 

59 
52 

64 
48 

46 
36 

41 
35 

38 
25 

37 
20 

46.8 
32.7 

PADUCAH 

MAX 
MIN 

67 
28 

51 
33 

53 
24 

58 
29 

52 

42 

45 
26 

40 
20 

54 
23 

54 
22 

55 
32 

59 

50 

57 
41 

44 

37 

46 
35 

59 
34 

51 
41 

54 
49 

54 

37 

44 
28 

43 

33 

46 
23 

45 
26 

44 
37 

45 
36 

54 

30 

57 
49 

65 
56 

58 

37 

41 
36 

41 
34 

39 
18 

50.8 
33.7 

PIKEVILLE 

MAX 
MIN 

53 
26 

42 

30 

44 
39 

57 
31 

55 
34 

46 
34 

39 

27 

53 
22 

57 
26 

46 
22 

52 

34 

61 
62 

52 
39 

50 
30 

57 
32 

57 
30 

54 
44 

53 
46 

46 

33 

40 
26 

42 

32 

42 
28 

47 
21 

42 
30 

65 
36 

68 

43 

70 
42 

65 
53 

54 
39 

40 
36 

37 
31 

50.8 
33.8 

PRINCETON 

MAX 
MIN 

59 
28 

50 
32 

53 
22 

58 
25 

46 
36 

40 
27 

40 
16 

56 
22 

67 
20 

53 

29 

56 
43 

55 

41 

42 
37 

46 
32 

61 
32 

52 
35 

54 

49 

54 

39 

46 
28 

46 
29 

45 
22 

45 
21 

51 
32 

52 

40 

53 
29 

57 

42 

62 

52 

60 
37 

40 
36 

40 
34 

41 
18 

51.0 
31.9 

RICHMOND 

MAX 

MIN 

38 
19 

50 
28 

48 
31 

49 

28 

54 
29 

50 
31 

36 
22 

32 
22 

46 
25 

51 
25 

49 
26 

54 
46 

54 
35 

37 
24 

47 
27 

55 
34 

53 
37 

51 
45 

50 
26 

39 
25 

38 
28 

36 

19 

36 
22 

39 
26 

46 
33 

50 
40 

52 

48 

67 
52 

52 
32 

37 
33 

35 
26 

46.5 
30.5 

RUSSELLVILLE 

MAX 
MIN 

60 
34 

50 
35 

50 
25 

58 
29 

46 

36 

39 
27 

36 

18 

53 
29 

55 

24 

62 

28 

56 

44 

55 
41 

47 
37 

49 
29 

59 
35 

52 
42 

54 
49 

54 
38 

43 
26 

46 
29 

44 
24 

45 
26 

45 
31 

54 
38 

55 
29 

57 
50 

63 
54 

59 

37 

41 
35 

39 
33 

37 
21 

50.5 
33.4 

SCOTTSVILLE 

MAX 
MIN 

56 
32 

50 
40 

48 
24 

58 
29 

49 
42 

44 
30 

37 
16 

56 

27 

56 
24 

58 
28 

60 
38 

66 

40 

41 
36 

53 
28 

55 
38 

54 
42 

54 
48 

52 

40 

43 
27 

47 
28 

44 
30 

45 
24 

48 
28 

55 
41 

56 
33 

58 

45 

63 
49 

58 
38 

40 
35 

36 
33 

39 
23 

50.7 
33.4 

SHELBYVILLE 

MAX 

MIN 

50 
27 

45 
24 

54 
28 

50 
44 

45 
30 

22 

42 

42 
32 

54 
34 

50 
34 

51 
45 

45 
25 

39 

24 

40 
27 

35 
19 

35 
18 

40 
27 

t 

54 
34 

64 
46 

66 
46 

49 
34 

39 
31 

34 
27 

46.3 
30.9 

SOMERSET  1  N 

MAX 
MIN 

53 
23 

46 
34 

43 
32 

54 

20 

52 

36 

44 
27 

32 
19 

49 
20 

65 
?3 

54 
71 

60 
36 

56 
37 

38 
34 

50 
24 

58 
32 

53 
33 

53 
44 

52 

36 

42 
30 

43 
25 

41 
33 

40 
25 

46 
25 

46 
34 

59 
31 

64 
46 

67 
52 

57 
39 

40 
33 

37 
32 

33 
27 

48.6 
31.1 

SUMMER  SHADE 

MAX 
MIN 

57 
25 

44 
35 

46 
24 

57 
21 

49 
38 

43 
26 

36 
19 

55 
22 

64 
23 

58 

23 

53 

43 

66 
36 

40 
34 

52 

25 

57 
33 

54 
45 

52 
36 

42 
28 

45 
27 

41 
31 

45 
24 

48 
29 

53 
34 

59 

31 

60 
49 

65 

62 

67 
36 

39 
34 

38 
32 

35 
22 

49.7 
31.4 

VANCEBURG  DAM  32 

MAX 

MIN 

51 
27 

45 
32 

42 
28 

54 
24 

52 

35 

45 

31 

31 
24 

44 
25 

44 
21 

49 
21 

63 

37 

66 

45 

47 
33 

43 
24 

56 
28 

55 
35 

50 
42 

50 
38 

41 
30 

49 
20 

38 
31 

33 
19 

32 
22 

45 
30 

53 
28 

59 
43 

70 
44 

50 
46 

50 
32 

39 
32 

40 
28 

47.7 
30.9 

WARSAW  MARKLAND  DAM 

MAX 
MIN 

46 
27 

4! 
10 

46 
26 

57 
26 

47 
40 

40 
30 

37 
27 

45 
27 

46 
21 

50 
20 

55 
40 

64 
39 

45 
29 

44 
27 

58 
32 

47 
33 

50 
45 

47 
36 

36 
25 

36 
24 

37 
28 

36 
21 

35 
25 

49 

32 

57 
30 

57 
46 

65 

50 

55 
38 

38 
34 

36 

30 

35 
29 

46.3 
31.2 

WEST  LIBERTY 

MAX 

MIN 

37 
18 

51 
19 

43 

31 

47 
22 

56 
23 

54 
32 

32 

23 

32 

22 

41 
16 

52 

15 

51 
17 

63 
32 

58 
35 

38 
26 

44 
27 

56 

30 

56 
31 

53 
44 

51 
27 

41 
20 

40 
26 

37 
18 

36 
18 

40 
20 

46 
30 

53 
33 

63 
40 

70 
46 

56 
38 

38 
32 

34 
26 

47.1 
27.2 

WILLIAMSBURG  2 

MAX 
MIN 

43 
14 

52 

?9 

45 
34 

50 
27 

58 

26 

56 

31 

35 
22 

34 
21 

49 
22 

60 
24 

59 
25 

55 
45 

58 
36 

39 
24 

54 
24 

50 
32 

58 
39 

57 
46 

55 
32 

47 
25 

44 
25 

49 
21 

49 
21 

49 
26 

42 

35 

63 
33 

55 
48 

57 
53 

60 
35 

39 
34 

39 
29 

51.3 
30.3 

WILLIAMSTOWN  5  WSW 

MAX 
MIN 

43 
21 

51 
29 

42 

20 

43 
22 

54 
30 

46 

30 

36 
22 

34 
22 

44 
21 

49 
22 

50 
26 

64 
45 

64 
33 

40 
20 

41 
20 

55 

34 

54 
35 

51 
40 

42 
23 

37 
23 

38 
28 

33 
15 

36 
16 

38 
22 

44 
32 

55 
42 

57 
46 

58 
45 

50 
31 

38 
29 

32 
23 

45.5 
26.0 

WOLF  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

42 

13 

56 
?4 

50 
32 

45 
26 

55 
26 

53 

30 

35 

21 

36 

21 

32 

25 

56 
23 

54 
29 

57 
47 

55 
36 

40 
26 

50 
30 

57 
29 

53 
37 

54 
44 

54 
32 

44 

25 

46 
27 

43 
20 

42 
22 

49 
30 

50 
30 

60 
30 

65 
52 

65 
51 

54 
36 

40 
34 

38 
29 

50.0 
30.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Stallon 


llAUIlSTO»N    S    .1    I'HKI"    SOU 

IIKAVKH    UAM 

DKNIIAH 

KKHKA   CU1.1J:UK 

HOWLING   GRKKN    KAA    AlRl'OHT 

lAHPBKl.lJiVll.lj; 

lOVINGTON    «ll    AIRPOKT 

CVNTHIANA 

DANVILLE 

FARMERS 

FORDS    FKRBV    DAM    50 

HAZARD  VATER  WORKS 

HEIDELBERG   LOCK   1-1 

HENDERSOM    7    SSW 

HOPKINSVILLE 

IRVINGTON 

LEXINGTON  *B  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE  WB  AIRPORT 

MAMMOTH  CAVE  PARK 

MAYSVILLE  DAM  33 

MIDDLESBORO 

MILLERSTOWN 

MONTICELLO 

MURRAY 

OWENSBORO  2  V 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PAINTSVILLE 

PIKEVILLE 

SOMERSET  I  N 

SUMMER  SHADE 

WILLIAMSTOWN  5  WS« 


Day  ol  monlli 


SNOWFALL 
SN  ON  UND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


MONTH:   JUNE  1959 


Monthly  and  Seasonal  Heating  Degree  Days  Table: 
Louisville 


Louisville  WB  AP 


Delete  long-term  means  July-June. 
Long-term  means  July-June  should  be  4439. 


See  reference  notes  following  Station  Index, 
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TOTAL  PRECIPITATION 


KENTUCKY 
DECEMBER  1959 


148 


:■>>:■ 


AVERAGE  TEMPERATURE 


KKNTUCKY 
DKCKMIIKK    lUnu 


|C.i« 


.^r 


V 


^ 


1?  J ,  \  i  -  f^' 


r  xi 


'I   ^"?A 


!<"! !  \J  li  .11  Kr 


-^-: 


;^^^5-^| 


^l 


;     5       y^  li 


CD  t 


-\J  ■ 


;V 


V 


>^^- 


.®     \  so  1      ?,•-:-•:■   s«        2    !      2i_.--fa-8^-\     |:E 


«  t  S  S  1 1 

t  t  t   4  J* 

•   ♦*   llll 


STATION  INDEX 


STATION 


ADO I SON  0AM  I 
ACBANV  4  H 
ALL  EM 
ANCHORAGE 


APEX 


NE 


ASMLAND  DAM  29 
BABBOURVILLE 
BAODSTOWN  S  J  P«EP  SC 
I  BAXTER 
BEAVER  DAM 

.  BENHAH 
BENTOh 
, BENTON  2 
.  BEREA  COLLEGE 
I  BEREA  WATER  WORKS 

BLAINE 
'  BONNIEVtLLf 
BOWLING  GREEN 
SOWLING  GREEN  SUBSTA 
BOWLING  GREEN  TAA  AP 

BRENT  DAM  36 
BROWNSVILLE  LOCK  6 
BUROINE  2  NE 
eURKESVILLE 
CA012  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 
CAMPBELL5VILLE 
CANEYVlLLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLAY  CITY  1  WNW 

'  CLERMONT  1  SSE 

'  CLINTON 

I  COBB 

I  COLLEGE  HILL  LOCK  11 

1.  COVINGTON  MB  AIRPORT 


COUNTY 


CUMBERL 
CYNTHIA 
CVNTHIA 


IND    FALLS    ST    I 


DELPHI  A    1    e 


DUNDEE    BARRETTS    FORD    BR 


OYER 

EODYVILLE  LOCK  I 

EDMONTON 

ELUABETHTOWN 

ELKHORN  CITY 
ELK TON  Z  S 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEMINGSB0R6 

FlEMINGSBURG  2 


ANKLIN  1  E 


DAM 


LA  GRANGE  1  SW 
I  LANCASTER 
I  LEITCHFIELO 

LEXINGTON  WS  AIRPORT 

LIBERTY 


FREEBuRN  2  SW 

FRENCMBURG 

GAMALIEL 

GEORGETOWN    WATER    WORKS 

GEST    LOCK    3 

GLASGOW 
GLASGOW    WKAV 
GLENDALE    1    E 
GOLDEN    POND    6    N 


GREENS8URG 

GREENSBUfiC  I 
;  GREENUP  0AM 
: GREENVILLE    ; 


HENDERSON    7    SSH 

MERNOON 

HICKMAN    1    E 

MICKSVlLLE 

HIGH   BRIDGE    LOCK 

MINOMAN    SETTLEMEN 
hOOGENVILLE    NAT    P, 
I  H0PKIN5VILLE 
HYDEN 


I  JACKSON 
I  JEREMIAH 

KEENE    I   NNE 

KENTUCK 


BRECKIKRIDCE 

CLINTON 
FLOYO 
JEFFERSON 
MUHLENBERG 

BOYD 
KICK 

NELSON 
HARLAN 
OHIO 

HARLAN 
MARSHALL 
MARSHALL 
MADISON 
HAD! SON 

LAWPENCE 

MART 

WARREN 

WARREN 

WARREN 


MC  LEAN 
TAYLOR 
GRAYSON 
CARROLL 
POWELL 

BULLITT 

HICKMAN 

CALDWELL 

ESTILL 

BOONE 

WHITLEY 

HARRISON 

HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 
KNOTT 
FLOYD 
MERCER 
OHIO 

MUHLENBERG 

BRECKENRIDGE 

LYON 

METCALFE 

HARDIN 


MKE 


I  2903;  FLEMING 


2953 
2961 
3028 


3241 
3246 
325? 
329S 


FLEMING 
MADISON 
CRITTENDEN 
FRANKLIN 


MENIFEE 
MONROE 
SCOTT 


BARREN 
BARREN 
HARDIN 


CHRISTIAN 

OHIO 

PERRY 

PERRY 

LEE 

HENDERSON 

CHRISTIAN 

FULTON 

GRAVES 

JESSAMINE 


tNOTT 
39291  LARUE 
3994  CHRIST  I  A 


.  MARTIN 

>  BRECKINRIDGE 
i  BREATHITT 

i  LETCHER 
)  JESSAMINE 
»  LIVINGSTON 

>  OLDHAM 

)  GARRARD 
I  GRAYSON 
i  FAYETTE 
i  CASEY 


37  35 

38  16 

37  08 

38  27 

36  92 

37  48 


36  58 
36  51 
36  51 


37  13 
36  47 

36  46 

37  32 
37  20 
37  25 

36  41 

37  52 

37  55 
36  41 

36  59 

37  47 
39  04 

36  50 

38  23 

3B  23 

37  39 
37  4B 


37  43 
37  03 
37  00 


38  40 
38  09 
38  25 

38  25 
37  54 

37  28 

38  14 

36  43 

37  33 

37  57 
36  38 

38  12 
10  25 


38  59 

38  19 

37  15 

37  15 

38  37 
37  12 


37  20 
37  32 

36  51 

37  10 
37  52 

37  53 
37  33 
37  10 
37  57 

37  01 

38  24 

37  37 
37  29 
3«  02 


83  53 
85  28 
83  20 


87  58 

87  16 

85  21 

86  30 
85  11 

83  56 

85  40 
89  00 

87  47 

84  06 
84  40 


B4  18 
84  17 
84  46 
B2  32 


82  4B 
82  47 
84  43 
66  43 


B8  05 
85  37 
85  5Z 


OBSERVATION  | 
TIME  AND  I 
TABLES 


a2  10 

83  39 
85  48 


87  20 

86  54 
83  12 
83  11 

83  46 

67  38 

87  34 
89  10 

68  30 

84  43 

62  59 


82  32 

86  1 

83  23 
82  56 

84  38 
88  16 

85  24 
84  35 

86  18 
84  36 
84  55 


CORPS  OF  ENGINEERS 
'  MRS.eABBAflA  M*  COOL 
,  NANNIE  AUXIER 

I  SPENCER  PROWSE 

,  CORPS  OF  ENGINEERS 


STt  JOSEPH  PREP.  SCHI 
C.  HOMER  NOLAN 
£■  G*  YOUNG 

C*  C.  WHITEAKER 
JAMES  H.  MILLER 
RADIO  STATION  WC6L 
JAMES  A.  GROSSMAN 
MRS.  LAURA  e.  GABSARI 

A.  ENOCH  WHEELER 
I  HAROLD  WALTERS 
JAMES  R.  EDWARDS 
TVA-639 
FED.  AVIATION  AGENCY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
,  ELDRIDGE  SKAGGS 
I  EDWIN  E.  JOHNSON 
I  MARVIN  M.  LEE 

CORPS  OF  ENGINEERS 


8EBNHEIM  FOUNDATION 
WOODSON  D*  FRANKLIN 
MRS  BENNIE  B.  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
!■  U.S.  WEATHER  BUREAU 

,  KV.  DEPT.  OF  CONS. 
I  MARSHALL  HILL 
I  KY.  CARDINAL  DAIRY 
I  R.  P.  COLDIRON 

VA  M.  DAVIS 


I  MRS 

BALLARD  F>  WAUKER>  . 
HATTIE  a.  BARNEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PHILLIP  0.  THACKER 
I  JESSE  L.  HUFF 

I  N.  0.  GtVENS 


RADK 


TION  WIEI 


EDMOND  0.  BENNETT 
S.  RICHARD  ANDERSON 
FRANK  H.  LAWSON 
MRS.  C.  C.  STAMPER 
MRS.  JEAN  FLEMING 

WILLIAM  M.  FISCHER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
:  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATIE  0.  NEAL 


,  MRS  ) 


LIN 


MISS  ESTHER  WILSON 
E.  GUY  OECKARO 
WILLIAM  F.  BRAMBLETT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

EMILY  M.  BEAM 
RADIO  STATION  WKAY 
DEWEY  S.  HILL 
FISH  +  WLDLF,  REFUGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ALBERT  G*  SWANAGAN 


LYNN    T.    8LAKEMAN 
CORP   OF    ENGINEERS 
C.    R.    LOVELL 

CLEATUS    E.    8RINKLE 
OAVID    K.    CARSON 
M.    A.    BAILEY 
LEE    J,    HOGSTON 
CORPS    OF    ENGINEERS 

I  I  FRANK  STREET 

■  C«  W.  KEATTS 

,  MRS.  NELL  S.  CALVIN 
TVA-679 

■  CORPS  OF  ENGINEERS 

MINDMAN  SETTLEMENT  SCM. 
NATIONAL  PARK  SERVICE 
I   NEWELL  F.  SMITH 
MRS.  FERN  Ft    ELAM 
UNITED  FUEL  GAS  CO. 

t   FLOYO  G.  ROBBINS 
JAMES  0.  MALONEY 
H06ART  ISDN 
HUGH  W.  BUFF  IN 
I  TVA-379-A 

i  ALBERT  V.  HARDIN 
I  KENTUCKY  UTILITIES  CO. 
;  CLYDE  STIKELEATHER 
|j|  U.S*  WEATHER  BUREAU 
I  PALLIA  Ft  HANKLA 


^_^ 

U 

OBSERVATION 

J 

g 

g 

M 

< 

TIME  AND 
TABLES 

! 

STATION 

a 

COUNTY 

< 

§ 

i 

OBSERVER 

Q 

3 

1 

1 

1 

^ 
& 

LITTLE    HICKMAN    LOCK    6 

4825 

JESSAMINE 

37   49 

64    39 

560 

7A 

c 

— -1 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOCKPORT    LOCK    2 

4897 

HEWY 

38    26 

4«9 

6A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

LOGLICK    1    S 

4882 

CLARK 

37   51 

64    02 

773 

c 

HUBERT    BURGHER                         ' 

LONDON 

4893 

LAUKEL 

87    08 

B4    04 

U99 

KMOJtVILLE    FERTILIZER    CO 

LONDON    FAA    AP 

4896 

LAUREL 

37    09 

84    09 

1191 

MID 

MID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

LOUISA 

4943 

LAWRENCE 

38    07 

82    37 

582 

c 

CKARLES    F.    BRANHAM 

LOUISA    2 

LAWRENCE 

as  07 

589 

8A 

HAROLD  C*    FERGUSON 

LOUISVILLE 

JEFFERSON 

38    14 

89   44 

462 

6P 

6P 

C 

LOUISVILLE    G*    *    E(    CO.    i 

LOUISVILLE    BOWMAN    FLO 

4951 

JEFFERSON 

38    13 

85   48 

598 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS               1 

LOUISVILLE    W8    AP 

4954 

JEFFERSON 

38    11 

89   44 

474 

HID 

MIO 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

LOUISVILLE    UPPER    GAGE 

4955 

JEFFERSON 

38    17 

89    46 

403 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

LOVELACEVILLE 

4967 

BALLARO 

36    58 

88    90 

370 

5P 

5P 

BLAINE    MALONE 

5002 

BARREN 

36    53 

86    02 

731 

C 

WlLLARD    E.    FOSTER 

MADISONVIILE    1    SE 

5067 

HOPKINS 

37    19 

87    29 

9P 

7A 

fl 

HOMER   WEL60RN.    jr.             ' 

MAMMOTH    CAVE    PARK 

5097 

EDMONSON 

37    11 

86    06 

80( 

5P 

5P 

H 

NATIONAL    PARK    SERVICE 

MANCHESTER    4    SE 

5111 

CLAY 

37    06 

83    43 

850 

6P 

7A 

NORA    S.    WHITE 

MAYFIELO 

5230 

GRAVES 

36    44 

86    39 

364 

6P 

7A 

mayfield  elec*  wtr.co. 

MAYSVILLE    DAM    33 

5243 

38    38 

83    42 

519 

C   H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

MC    KEE 

5291 

JACKSON 

37   26 

6*    00 

1000 

7A 

MRS. WINNIE    W.    HORAN 

MC    KINNEYSBURG 

5301 

PENDLETON 

38    36 

84    16 

c 

RICHARD    T.    SYDNOR 

META 

5370 

PIKE 

37    34 

62    27 

730 

c 

CHARLES    MURRAY 

MIDOLESBORO 

5369 

BELL 

36    37 

83    43 

1130 

9P 

7A 

MRS.    LELA    M.    HERRELL         i 

MIDDLESBOSO    SEWAGE    PL 

5394 

BELL 

36    38 

83    43 

1130 

c 

CITY   OF    MIDOLESBORO 

MIDWAY 

5407 

WOODFORD 

38    09 

84    41 

8A 

CITT  OF   MIDWAY                      1 

MILLERSBURG 

5430 

BOURBON 

36    18 

84    09 

789 

c 

DAVID  C.   BAILEY 

MILLERSTOWN 

5438 

GRAYSON 

37    27 

86    03 

588 

7A 

„ 

OVA   H.    LAHLER 

MONTICELLO 

5524 

WAYNE 

36    50 

84    50 

960 

6P 

7A 

ALVIR    L.    BERTRAM 

MOHEHEAD    STATE    COLLEGE 

5555 

ROWAN 

38    11 

83    26 

770 

INACTIVE      9/57 

MOUNT    STERLING 

5640 

MONTGOMERY 

38   04 

83   96 

930 

9P 

SP 

FRED    CARTMILL 

MOUNT    VERNON 

5646 

ROCKCASTLE 

37   21 

84    20 

1137 

9P 

9P 

CITY   OF    MT,    VERMOR 

MUNFOHDVILLE    1    N 

5684 

MART 

37    16 

85    93 

636 

7A 

c 

EDWARD    A.    RICHARDSON 

5694 

CALLOWAY 

36    36 

88    20 

622 

MURRAY    STATE    COLLEGE 

OLIVE    HILL    2    WNW 

6013 

CARTER 

38    19 

c 

GEORGE    E.    DUVAL 

OLNEY 

6020 

HOPKINS 

7l      37    14 

931 

8A 

MELVIE    PARLEE    NEISZ            ' 

ONEIDA 

6028 

CLAY 

4j      37    16 

83    39 

750 

7A 

MRS.    ANNA    L.    BROWN 

ONEONTA    DAM    35 

6033 

CAMPBELL 

38    58 

64    18 

912 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

OWENSeORO    2    W 

6091 

DAVIESS 

1 

37   4« 

67    09 

420 

6P 

7A 

H 

VIRGIL    D*    CLARK                      < 

OWENSBORO    DAM    46 

6096 

DAVIESS 

87    07 

404 

6A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PAOUCAH    FAA    AlCPORT 

6110 

MC    CRACKEN 

37   04 

88    46 

396 

MID 

HID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

PAOUCAH 

6115 

MC    CRACKEN 

37    06 

88    37 

340 

9P 

5P 

WESTERN    P.    LACKEY 

PAOUCAH    SEWAGE    PLANT 

6117 

MC    CRACKEN 

37   06 

86    36 

325 

c 

CITY    OF    PAOUCAH 

PAINTSVILLE 

6136 

JOHNSON 

37    49 

82    48 

620 

7A 

JESSE    FAIRCMILD 

PIKEVILLE 

6353 

PIKE 

37   29 

82    31 

6S« 

5P 

8P 

C  H 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PINEVILLE 

BELL 

36   45 

63    42 

1002 

7A 

FOLEY   PART  IN 

PRINCETON 

6575 

CALDWELL 

37    06 

87    53 

9P 

9P 

ALTON    M.    MARVILL 

RAVENNA    LOCK    12 

6679 

ESTILL 

37    40 

83   57 

634 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

RICHMOND 

6B05 

MADISON 

37    44 

84    16 

1122 

8A 

8A 

THOMAS    C.    HERNOON 

ROCHESTER    LOCK    3 

37    13 

401 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

HUSSELLVILLE 

7049|  LOGAN 

36    51 

86    53 

590 

6P 

7A 

WM.    B.   PORTER 

RUSSELLVILLE    SUBSTA 

705*    LOGAN 

36    50 

86    54 

576 

7A 

TVA-683 

SADIEVILLE 

7074 

SCOTT 

38    23 

84    33 

791 

c 

LAWRENCE    ROGERS 

ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 

7091 

HARDIN 

8,      37    42 

85    59 

777 

INACTIVE       8/59 

ST.    MARY 

7096 

743 

c 

JOHN    B.    BAUER 

SALVISA    LOCK    6 

7121 

WOODFORD                    *j      37    56 

S4    *S 

490 

6A 

1 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SALYERSVILLE 

7129 

MAGOFFIN                    5;.      37    45 

83    05 

859 

^ 

STANLEY    GARDNER 

SALYERSVILLE    2    SE 

7134 

MAGOFFIN               ;      5 

37    44 

83   03 

920 

7A 

FORREST    C.    WILLIS 

SCOTTSVILLE 

7215 

ALLEN                      ,      3 

36    45 

86    12 

770 

5P 

5P 

NOBLE    ALLEN 

SCOTTSVILLE    2    SW 

7220 

ALLEN 

3 

36    44 

86    13 

760 

7A 

MRS.    lOELL    F.    DEERING 

WEBSTER 

3 

37    36 

67    32 

348 

6P 

PAUL   0.    TOMPKINS 

SHAWNEE    STEAM    PLANT 

7311 

MC    CRACKEN 

7 

37    09 

66    47 

345 

9A 

TVA-709 

SHEL6YVILLE 

7324 

SHELBY 

8 

38    13 

85    16 

B41 

7A 

7A 

VIRGIL    0*    CROUCH 

SHEPHEROSVILLE 

7334 

BULLITT 

8 

38    00 

65   44 

444 

7A 

OVID  K.   HAGRUDER 

SMITHFIELD    h    S 

74  73 

SHELBY 

e 

38    20 

89    16 

862 

c 

GEORGE    E.    SIHRSON 

SOMERSET 

7508 

PULASKI 

2 

37    06 

84    37 

1050 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

SOMERSET    1    N 

7510 

PULASKI 

2 

37   07 

84    37 

1050 

6P 

4P 

H 

RADIO    STA   WSFC 

SPRINGFIELD 

7604 

WASHINGTON 

3?   41 

85    14 

738 

7A 

WM.    H.    GOATLEY 

STEARNS 

7677i  MC    CREARY            1      2 

36    43 

64    29 

1420 

7A 

1  c 

MRS   GLADYS   M*   GRIFFITH 

SUMMER    5H»DE 

7800|  METCALFE                     3 

36    53 

85   43 

844 

4P 

6P 

CHAS*   H.    MC   MURTRET 

SDMMER    SHADE    SDBSTA 

7805    METCALFE               1      3 

3«    53 

85   40 

7A 

tatmam  springs 

7924 

WASHINGTON               8      37    52 

89   89 

692 

c 

R.    C.    DEDMAM 

TAYLORSVILLE 

7948 

SPENCER                 :      0J      38    02 

69    21 

483 

7A 

MRS,    KATMRYN    B.    CARR 

TOMPKINSVILLE 

8060 

3*    42 

89    41 

920 

STANLEY    HURD 

TURKEY    CREEK    SCHOOI. 

8144 

TRIOG 

36    49 

88    09 

390 

7A 

TVA-660 

TYRONE    LOCK    5 

8179 

ANDERSON 

4 

38    02 

84    51 

524 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

UNIONTOWN    DAM    49 

8197 

UNION 

7 

37    4« 

87   57 

4A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VALLEY    VIEW    LOCK    9 

8246 

JESSAMINE 

4 

37    51 

84   26 

971 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VANBUREN 

6250 

ANDERSON 

6 

37    96 

69   10 

550 

7A 

EVERETT    M.    MC    GAUGHEY 

VANCEflURG   DAM    32 

8259 

LEWIS 

7 

63    21 

5Z5 

6P 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WARSAW    MARKLAND    0AM 

tiALLATIR 

38   44 

64    98 

444 

7A 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

WAYNES6URG    7    NE 

8486 

LINCOLN                       2 

37    25 

64    36 

1719 

7A 

MRS.    RITA    RIDOER 

WEST    HBERTY 

8551 

MORGAN                    ,      5 

37    55 

83    19 

852 

8A 

BA 

MRS.    ELIZABETH    BROWN 

WILLIAMSBURG    2 

6709 

WHITLEY                       2 

36    44 

84    10 

1010 

8A 

BA 

ESTIL    H.    MEADOWS 

WlLLIAMSTOWN    5    WSW 

871* 

GRANT                       '      4 

n  36 

84    38 

914 

7A 

7A 

H 

HENRY    MORTHCUTT 

WILLOW    LOCK    13 

8724 

LEE                            !      4 

37   36 

83    50 

649 

6A 

CORPS    DF    ENGINEERS 

WOLF    CREEK    DAM 

8B07 

RUSSELL                       2 

36    52 

86    09 

989 

8A 

8A 

a. 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS               I 

WOODBURY    LOCK    M 

882* 

6UTLE» 

37    11 

86    38 

504 

7A 

c 

CORPS    OF    ENGINEERS              | 

1-BIG  SANDYj   2-CUMBERLANOi   3-GREEN 


7-OHIOj   e-SALT[   9-TENNESSEE 


N.  C.  -r-2/8/6( 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

FREDERICK  H.  MUELLER,  Secr«fary 

WEATHER  BUREAU 


F.  W.  HEICHELDERFER,  Chl.l 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


KENTUCKY 


ANNUAL  SUMMARY  1959 
Volume  LIV  No.  13 


ASHKVILLE:  1960 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


January 


Febniaiy 


April 


May 


July 


August 


September 


ANCHORAGE 
ASHLAND  DAM  Z9 
BARBOURVIULE 
8ARDST0WN  S  J  PREP  SCH 
BAXTER 

BEAVER  DAM 
BENHAM 
BENTON  2 
BEREA  COLLEGE 
BLAINE 

BONNIEVILLE 
BOWLING  CREfN  FAA  AP 
CAMPBELLSVILLE 
CARROLLTON  LOCK  1 
CLERMONT  1  SSE 

COVINGTON  WB  AIRPORT 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
DEWEY  0AM 
DIX  DAM 

ELIZABETHTOWN 
FALMOUTH 
FARMERS 
FLEHINGSGURG  ?. 
FORDS  FERRY  DAM  50 

FRANKFORT  LOCK  ft 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN  POND  B  N 
GRAYSON  1  5E 
GREENSBURG 

GREENVILLE  Z    W 
HEIDELBERG  LOCK  1ft 
HENDERSON  7  SSW 
HICKMAN  1  E 
HINDMAN  SETTLEMENT  SCH 

HOPKINSVILLE 

INEZ 

IRVINGTON 

LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WR  AIRPORT 

LONDON  FAA  AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE  WB  AP 
LOVELACEVILLE 
HAOISONVILLE  1  SE 


33t8 
36<1 

3ft.2M 


56 

9 

57 

IK 

58 

5 

54 

0 

58 

5M 

54 

1 

33i4  I 

29i3   -  2.5 


31>2 
33il 

30.7 
34i4 
33i9 

32.5  I  ■ 

34.6  I  ■ 
33.6  i 
32.8  i  ■ 
33.8M| 


HAHHOTH  CAVE  PARK 

33 

3 

MANCHESTER  4  "-.F 

35 

6 

MAYFIELD 

34 

7 

MAYSVILLE  0AM  33 

29 

7 

MIOOLESRORO 

36 

8 

MONTICELLO 

36 

0 

MOUNT  STERLPir, 

33 

1 

MOUNT  VERNON 

33 

7 

MURRAY 

35 

3 

OWENSaORO  2  K 

32 

9 

PAOUTAH  FAA  AIRPORT 

33 

0 

PADUCAH 

33 

8 

PIKEVILLE 

36 

5 

PRINCETON 

34 

3 

RICHMOND 

31 

3 

RUSSELLVILLE 

34 

7 

ST  JOHN  SETHLEHEM  ACAD 

31 

3 

SCOTTSVILLE 

35 

4 

SHELBYVILLE 

37 

5 

SOMERf^HT  1  N 

34 

I 

SUMMER  SHADE 

34 

0 

VANCEBURG  0AM  32 

37 

4 

WARSAW  MARKLANO  0AM 

WEST  LIBERTY 

29 

8 

WILLIAMStlURG  2 

34 

4 

38.5 
41. OM. 
39.1 
39.8 


39.6   -  1.0 


35.1  I  -  1.4 


48.0  I  -  1.2 


DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
BLUE  GRASS 
EASTLRN 


66.1 
67.1 
69. 7M 


58.6 

1.7 

70.1 

56.0 

69.1 

58.8 

1.9 

70.0 

57.0 

71.2 

54.8 

67.0 

-  1.1 

-  1.0 


73.5  ;  -  2.9 


77.3  I-  2.1 


70.7  '  -  1.9 


73.3   -  2.3 


73.0  ;  -  1.6 


73.9   -  2.5 


70.5  :  -  2.3 


76.7   -  1.2 


77 

8 

76 

5 

76 

1 

76 

4 

76 

3 

77 

1 

76 

8 

71.0  I 

72.1  I 
72.3 
70.9 


43*6 
42.6 
ftS.O 


ft4.2 
43ift 
44.2 


60.1 
59.9 

56,7 
60>1 


60. 7M 
55-9 


ftl.l 
38.8 
41.4M' 


37.9 
38. 8M 
39.1 
41.1 


40*8 
39.9 
ftl.e 


57 

8 

55 

0 

58 

5 

55 

4 

56 

7 

57 

4 

58 

1 

59.0 
59.3 
57.9 


A   narrative   Special   Weather   Summary   appeared   in   the   April,    May,    September   and 
October   issues   of   this  publication  for   1959. 
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TOTAL  PRECIPITATION  ANI>  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


ADDISON    DAN    •■> 
ADOtPMlis    1    N 
ALXANV    •    N 
AILIN 
ANCNOKtCr 

kPCK  ;  NC 

»SIII.«W    D«H    .>" 

SARIIOUHVILLC 

OARDSTOWN    S    J    PRtP    SC»^ 

BAXni) 

BCAVin  DAM 
OCNHAM 
OENTON  ; 
BERtA  lOtLfOf 
SeRCA  WATER  HORK!; 

SLAINt 
BONNICVILI.E 
eOWtlNG  GREEN 
BOMLING  GREEN  «m5T* 
BOWLING  GREEN  FAA  AP 

BRENT  DAM  36 
eROWNSVKLE  LOCK  6 
RURDINE  I   NE 
BURKE  6V  RLE 
CADIZ  LOCK  E 

CALHOUN  LOCK  2 
CAMPUELLSVILLE 
CANEVVtLLE 
CAROOLLTON  LOCK  1 
CLA»  CITY  I  WNW 


t,n      >.ll 


kiOtj 


!i.«V   U69 


i,2\       1>16 


SSE 


CLERMONT 

COBB 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 

COVINGTON  WB  AIRPORT 

CUMBERLAND  FALLS  ST  P 

CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 
DANVILLE 
OELPHIA  1  E 
DEWEY  0AM 


ittV      lilO   2|47 


3.7.^ 
3.501 


2.7* 
J. 7? 


Ji07  -li»7 


2i7i  -U96 


2l62| 

3i7T 


2<12l  -2.79 


i.a«  -2.«< 


01 

1.27 

77 

».a9 

47^ 

:  1.77 

00, 

-}.<lt 

3.4A 

4jl 

A. 03 

2t52i  -1.52 
2i9Sl 

Z»97-  -1.92 

3.03 

3.25  -1.62 


DIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  fORO  8 

OUNMOR 

EDDYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 

EL12ABETHT0WN 
ELKHORN  CITY 
ELK TON  Z    S 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSSURG 
FLEMINGSBURG  2 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  DAM  50 
FRANKFORT  LOCK  4 

FRANKLIN  1  E 

FREEBURN  2    SW 

FRENCHBUR6 

GAMALIEL 

GEORGETOWN  WATER  WORKS 

GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENOALE  1  E 
GOLDEN  POND  8  N 

GRANT  DAM  38 
GRAYSON  1  SE 
GREENS8URG 
GREENSBURG  HI  WAY  61 
GREENUP  DAM  30 

GREENVILLE  2  W 
HARTFORD  6  NW 
HAZARD  WATER  WORKS 
HEIDELBERG  LOCK  14 
HENDERSON  7  SSW 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINOMAN  SETTLEMENT  SCH 

H0PK1N5VILLE 

HYDEN 
INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 

JEREMIAH 

KEENE  1  NNE 
KENTUCKY  0AM 
LA  GRANGE  1  SW 
LANCASTER 
LEITCHFIELD 

LEXINGTON  WB  AIRPOR 

LIBERTY 

LITTLE    HICKMAN    LOCK 

LOCKPORT    LOCK    2 

LONDON    FAA    AIRPORT 

LOUISA    2 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB    AP 
LOUISVILLE    UPPER    GAGE 
LOVELACEVILLE 

MADISONVILLE     1     SE 
MAMMOTH    CAVE    PARK 
MANCHESTER    4    SE 
MAYFIELO 
MAYSViLLE    DAM    33 


5.55| 
4«42;  - 


3«61 
-    .54 


2.27   -1.19 


3.oa 

:    2.871 
2.941 


2.601  -U21 


1.69    -1.84 
?«54    -1.^8 


2.49    -2.42 
2.27    -2.65 


2.03'  -3.16 


2.60 

I   2.57 
1.67 


1*99 
1.76 
1.96 


-2.98 
-2.66 


-2.06 
-2.60 


»«0T|     l.Ot 


2.33   -1*26 


2.63    -1.25 


2.34   -1.61 


2.25    -1.84 


2.02    -1.86 


2.14,  -1.29 

3.291  - 

2.821 

5.041     1.45 

1.91:  -2.39 


1.21    -3.29 


3.36    -    .06 
S.U      1.42 


4.95 
4i9Si 
2.91    - 


2.34    -    .99 
2.44 

2.83   -1.31 


3.11 

1.32 

1.37 

2.89 

- 

76 

l.M 

-2 

.75 

2.99 

. 

.77 

3.60 

2.67 

- 

.91 

1.75 

-2 

.65 

4.19 

4.38 

1.48 

1.68 

-2 

.33 

1.67 

1.46 

-3 

.01 

1.07 

3.04 

4.84 

2.34 

3.18 

.66 

1.36    -2.56 


8.17      4.70 


S.6S!     1.36 

5i20l 

1.61|  -2.25 

6.0l|     2.24 


8.74      4.67 


2.511  -1.21 


2.961  -1.15 
2.17   -2.19 


1.28    -2.96 


-1.01 
-1.63 


3.11'  -1.04 
3.99    -    .44 


5.97       1.61 


i<««      ).*• 


3.53 

. 

19 

1.86:  -1 

95 

1.22 

4.53 

7.87 

1.62 

.39 

-3 

36 

5.51 

5.78 

3.47 

2.28 

3.38 

. 

16 

2.85 

2.45 

-2 

?9 

7.58 

3.53 

- 

58 

3.13 

_ 

96 

3.85 

2.37 

7.89 

-1 

.43 

3.21 

- 

.46 

2.12 

2.76 

1.15 

-3 

.46 

5.12 

4.09 

- 

.06 

2.77 

1.63 

2.61 

-1 

.63 

2.66 

1.68 

1.52 

1.46 

1.04 

3.73 

- 

.94 

3.18 

-1 

.22 

3.21 

-1 

.00 

3.84 

1.00 

-3 

.79 

.87 

-3 

.33 

3.03 

1.37 

l.OE 

1.11 

-2 

.95 

1.69 

3.32 

- 

.30 

2.85 

3.11 

1.54 

2.73 

2.78 

-1 

.34 

3.09   -1.94 


9.10      I. 08 


2.04,  -Ii»9 


2  .02 


4.99|     2.21 

3.941      1.34 
9.691      3.14 


t.64. 

4.26' 


:    3.47 


4.02 

4.07i 
4.69 
4.66 

3.41 
9.79 

3.03 


4».2Bi 
C)t.9T 

3IIB9,  -    4t7t 


-1.33 

•2.67 

-1.01 

.17 


9.79      3.89 

9.72 

3.95)      1.39 


1.42 

1.99 

-1.18 

.24 

2.85 

1.77 

.35 

-1.12 

.58 

1.23 

1.60 

.44 

2.14 

.48 

•  54 

.37 

5.69 

3.04 

1.87 

2.66 

4.93 

-3.01 

1.84 

2.83 

4.64 

3.33 

3.99 

1.03 

3.01 

9.20 

3.69 

2.89 

-  .32 

4.04 

1.01 

4.73 

4.44 

1.32 

9.21 

4.12 

.9£ 

6.07 

3.82 

3.61 

4.02 

1.81 

2.23 

4.07 

4.56 

5.90 

3.07 

4.52 

1.22 

3.35 

.16 

4.20 

.77 

4.36 

3.32 

.2C 

1.73 

-1.6t 

4.38 

1.13 

4.71 

5.81 

2.54 

3.96 

4.41 

4.23 

1.14 

4.75 

5.4C 

3.81 

3.96 

3.78 

.96 

2.95 

5.00 

1.62 

4.17 

4.13 

1.50 

5.78 

2.43 

4i00 

4.86 

2.82 

-  .4( 

1.69 

-1.63 

3.07 

2.56 

4.76 

1.59 

5.57 

3.00 

-  .53 

5.67 

3.8C 

4.53 

1.42 

1.03 
-1.02 


At.Of^ 

I9.IH  -  4.M 
C4I.91 

C42.90; 
44.79 

e49.»» 

94.47 
C44.19 
C31.4]    -13.66 

39.70 

ex.ti 

12.00 
43.  Ot 
44.09 
49.69   -   ).02 

38. 26:  -  1<24 
E46.07  -  3.06 
E42.60 

41.47 

43.36 

47.09 
44.27 
49.03 
34.36    -    9.61 

39.761 

42.90 

E48.21 
31.61    -12.97 
40.98         1.82 

E47.24 


44.62 
E44.39 

43.32 
E50.64 

36.66 


3.79 


3.4^ 


E33 

51.251 
E49.921 

39.64, 

E48.69| 

44.821 
E50.62 
43.5el 
42.07   -      . 
43.98    -    1. 

E47.44         1. 
47.23 
37.36   -   6. 
46.26         5. 
40.461  -   3. 

44.39 


66.40 
66.99 
45(98 
53.98 


5.35 

3.87 

.14 

4.64 

.66 

4.43 

.75 

4.10 

3.88 

.46 

3.71 

.3; 

3.99 

1.99 

3.98 

3.77 

.47 

3.97 

4.12 

.13 

3.60 

4.91 

3.95 

4.64 

3.26 

.06 

46.66   • 
E44.29 
37.65    • 

E49.35 
46.39 
46.15 
35.63    ■ 
49.30 

46.89 
46.56, 
39.59 
E43.67 
47.06 

50.60 
E35.47 

44.16 
E30.OO 
E36.68 

£42.30! 

40.371 
E40.91 

40.33; 

48.00 

36.57 
47.04 
E34.66   ■ 
40.92 
43.62 

30.92 
39.10 
37.08 
43.75 
42.96 

61.42 
44.61 
42.58 
45.81 
40.61 


.84 
1.89 
3.48 
2.50 


See   Beference  Notes  Following  Station  Index 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  LONG-TERM  MEANS 


MCCEE 
HIDOLESeOftO 

Mlowsy 

millerstohn 

monticello 

mount  sterling 
mount  vernon 
munforoville  1  n 

MU«AY 
OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  0AM  35 
OKENSBORO  2  w 
0WEN5CORO  0AM  46 
PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PAINTSVILLE 

PUEVILLE 

PINEVILLE 

PRINCETON 

RAVENNA  LOCK  12 
RICHMOND 

ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
SALVISA  LOCK  6 
SALTERSVILLE  2  SE 
SCOTTSVILLE 
SCOTTSVILLE  2  SW 

SE8REE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE 

SHEPHEROSVILLE 

SOMERSET  1  N 

SPRINGFIELD 

STEARNS 

SUMMER  SHADE 

SUMMER  SHADE  SUBSTA 

TAYLORSVILLE 

TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 
VANBUREN 

VANCEBURG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 
WILLIAMSBURG  2 

WILLIAMS  TOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  4 


5«16h  1<44 
7.531  2.71 
7.36   2.56 


E  7.14   1.70 


DIVISIONAL  AVERAGES 

WESTERN 
CENTRAL 
BLUE  GRASS 
EASTERN 


6.3e|      2.02 


4.06   -    .64 


5.20 
3.66 
4.09 
4.53 


2.15    -1.11 
2.21    -1.15 


1.841  -1.73 


1.85:  -1.45 


64;    2.6SI  -2.56 


2.091  -3.03 


2.791  -2.80 


2.62;  -    .85 


2.11,  -1.54 


2.801 
2.08 
3.38    - 


2.29j  -1.91 
2.33  -2.99 
2.33    -2.91 


1.09    -4.19 

2.43 

2.761  -1.91 


2.62    -2.53 

2.58  -2.17 

2.59  -2.15 


2.30:  -2.44 


2.541  -2.79 
2.49  -2.48 
2.741  -2.17 


2.50    -1.10 
1.39 
1.37: 
1.35: 


4.761      1.39 

4.02! 

1.391  -2«72 


2.851  -1.17 
1.231  -2 
2.39!  -1.09 


2.58|  -1.47 


2.96;  -1,12 


5.83: 
3.81 
8.23 
8.70 


6.49      2.47 

3.72 

4.49         .41 


2.15    -1.82 


.85    -1.08 

.741  -1 
.18:  - 


3.44    -1.03 

4.73, 

1.21    -2.73 


3.32    -    .24      1.99    -2.09 


5.33       1.24 
3.20    -    .63 


2.86 
3i81< 
9il8i 


4.92       1.21 


5.42;      1,45 
5.09;      1.16 


2.12    -1.76 


1.47'  -3.02 


3.02;  -    .73 


85|- 

•  96 

4 

74 

541  -] 

•  66 

4 

74 

74  -] 

•  57 

4 

81 

82  -1 

•  42 

4 

36 

5<12| 

4,72 

5l03J 

8.93; 

4,05l 

3.32  - 

l.Sl 

4.97: 

7,14:  3.79 
7.48  4.42 
3,21 

3.68; 

3,93 

4.48    -    .41 

2.64 

4.90       1.59 

4.03    -1.06 


5.38 
3.22; 
3.98 


5.35'  1.33 
2.74  -  .55 
6.39:      1.34 


6.30'      2.91 


2,02;  -2.03 


3.25:  -  .54 
8.83;  5.51 
9.26;      5.22 


2.03;  -1.83 


4.61       1.25 

.97' 
1,89    -    .96 


.19;  -3.08 

1.17; 
1.871 


1.53    -1.53 


2.04   -    .60      4.11 


2.14 

1.55 

2.43 

-    ,34 

.94 


3,83;      1.63 


NOVEMBER  DECEMBER  ANNUAL 


5.26!      2.6e 


4.79;      1,42 


1,951    3.89 


2.00    -1.63 


45,05 
50.35 
43.26 
E*9,59 
4^,56 

E3B>04 
43,12 
46,02 

£43,09 
46.07 

47.68 
E38,65 
E52,00 
52,34 
42,65 

E42,76 
36.27 
43,59 
50,56 

E39,69 


40.53 
40.43 
48,59 


E60.50 
42,77| 
E39.02 
E41,07 
46,56 

E45,00 
47.51 

E46.07 
45,01' 

E41.04i 

47.061 


1.21 
4.61 
2.72 


38 

33 

E40 

4e 

52 

08 

6 

60 

40 

62 

-  2 

55 

36 

68 

-10 

40 

46.50  -  .21 
44.98  -  1.95 
39.89  -  5.38 
42.851  -    2.43 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


UHTMCKY 




Lul  iprlng  minlmur 

Woi 

20- or 

J4"ot 

- 

Sttllon 

1 

1 

1 
1 

I 

Mow 

Iwlow 

ImIow 

' "      1 

L 

L..    ...       1 

:..  ...  .      1 

1 

', 

^    1 

8  1 

8 

8  1 

J> 

1 

1 

J   1 

1 

d 

1 

d 
1 

d 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

f  . 

8 

'.J 

ANCHMAW 
ASHLAND    DAM    71 

OB 

n 
n 

6-90 
B-75* 
7-   2 

-    J 

1-   5 
1-   i 

l-Ji 
1-    5 
1-   4+ 

3-1  8 
2-21 
2-22 
3-18 
3-1 8 

15 
16 
16 
15 
16 

3-J3 
3-29 

2-22 
3-73 
3-70 

19 
70 
16 
20 
20 

3-23 
3-29 

2-26 
3-23 

3-J4 

19 
20 

74 
20 
21 

4-14 
3-29 

4-19 
3-26 
3-74 

te 

20 
28 
27 
21 

~4-7J^ 
3-28 
4-24 

4-23 
4-29 

29 
29 
30 
30 
3? 

10-111 
10-78 
10-19 

10-1  a 

U-    3 

11 
12 
10 
32 
27 

10-28 
11-    6 
11-    J 
10-28 
11-    3 

26 
25 
75 
27 
27 

11-   8 
11-17 
11-    6 

11-   9 
11-   8 

21 
23 
16 
22 
20 

11-17 
11-16 
11-    8 
11-17 

n-  » 

12 
14 
18 
14 
20 

11-1 
ll-l' 
11  —  1" 

J  4 
.   /ft 

BARPOUHVILH 
HARPSTOWH    S    J   >>«tP    5CM 
BAXTtR 

11-17 
II-IB 

14 
19 

^44 
749 

233 

779 

214 
774 

178 
192 

BtAVER    DAM 
OtNMAM 
BENTON    2 
BEHEA   COLkCQE 
BLAINE 

«T 
«» 
96 

«-?»♦ 
8-26 

7- JO* 
8-   4 

8-24+ 

-    I 

I-   S 

I-   4+ 

I-    5 
1-   4 
1-16+ 

2-21 
3-16 
7-21 
3-18 
3-2  3 

10 
19 
10 
11 
13 

9-18 
3-73 
3-16 
3-23 
3-23 

70 
19 
20 
20 
13 

3-23 
3-29 
3-23 
3-28 
3-29 

27 
1» 
24 
29 
22 

4-14 
4-24 
3-28 
S-2B 
4-15 

26 
26 
28 
29 

27 

4-23 

4-74 
3-?e 
4-23 
4-24 

31 
78 
28 
37 
29 

10-16 
10-19 
10-16 
10-19 
9-19 

37 
31 
31 
37 
32 

10-29 
11-   3 
U-   6 
10-78 
10-19 

26 
76 
76 
25 
25 

U-   8 
11-   6 
11-   7 
11-   8 
10-29 

27 
17 
24 
17 
24 

11-17 
11-    0 
11-    0 
11-   6 
11-   3 

12 
17 
16 
17 
20 

11-17 
11-18 
11-17 
11-16 
11-   6 

12 
14 
17 

10 
15 

249 
745 
749 
749 
730 

744 
230 
739 
730 
229 

730 
730 
779 
275 
214 

197 
IT3 
773 
714 

167 

176 
176 
204 
179 
146 

BONNrtVILLE 
BOWLING   C.RfFN    FAA    AP 
CANPBFLLSVILLE 
CARROLLTON    LOCK    1 
CLER»«WT    1    SSE 

9B 

97 

8-25* 

6-30 

8-25+ 

6-39 

11-24+ 

\\ 

1-   S 
1-   » 
I-   5 
1-   5 
1-   5 

3-1 B 
2-21 
2-21 
3-1 B 
3-18 

14 
13 
14 
15 
14 

3-23 
3-18 
2-21 
3-23 
3-23 

17 
20 
14 
17 
18 

3-23 
3-23 
3-23 
3-23 
3-23 

17 
23 
29 

17 

18 

4-19 
3-29 
3-28 
3-28 
3-28 

28 

23 
28 
29 

27 

4-23 
4-15 
4-23 
4-73 
4-73 

79 
3? 
32 
29 
29 

10-19 
10-2  7 
10-2  8 
10-19 
10-15 

32 

32 
30 
32 
31 

11-   6 
10-28 
11-    7 
11-    3 
10-28 

28 
28 

27 
28 
26 

11- 
U- 
11- 
11- 
11- 

6 
8 
8 
6 
6 

20 
22 
24 
22 
20 

11-    8 
11-17 
11-17 
11-17 
11-   8 

20 
15 
17 
12 
20 

11-17 
11-17 
11-16 
11-17 
11-17 

15 
15 
12 
12 
14 

244 
26') 
270 
244 
244 

230 
244 
249 
239 
230 

230 
230 
230 
230 
730 

205 
219 
724 
720 
714 

179 
1»5 
1(6 
179 
175 

COVINOTON   WB   AIRPORT 
CYNTHIANA   2 
DANVILLE 
DEWEY   DAM 
DIX   DAM 

97 
9« 
95 
96 
96 

B-29 

7-    1 
9-30 
«-2»+ 
8-2  6+ 

-    6 

1-   9 
1-18+ 
1-   4+ 
1-   5 
1-   5 

2-21 
3-23 
2-21 
3-24 
3-18 

14 

16 
13 
16 
16 

3-22 
3-23 
3-22 
3-24 
3-22 

17 
16 
20 
16 
20 

3-28 
3-28 
3-28 
3-24 
3-28 

24 

24 
24 
16 
24 

3-28 
4-23 
3-29 
4-   9 
3-26 

24 
27 
25 
26 
24 

3-26 
4-24 
3-29 
4-25 
3-28 

24 
32 
25 
31 
24 

10-16 
10-16 
10-26 
11-    3 
10-28 

29 
31 
29 
26 
29 

11-   7 
10-28 
11-   7 
11-   3 
11-    7 

24 
26 
26 
26 
28 

11- 
11- 
11- 

11- 
11- 

7 
8 
6 
8 
6 

24 
20 
21 
20 
24 

11-17 
11-   8 
11-17 
11-   8 
11-17 

10 
20 
18 
20 
16 

11-17 
11-17 
11-18 
11-18 
11-17 

10 
16 
11 
13 
16 

269 
239 
270 
239 
244 

740 
230 
240 
279 
740 

224 

273 
225 
229 
229 

224 

188 
773 
712 
774 

204 
177 
713 
192 
214 

ELUA8ETHT0WN 
FALMOUTH 
FARMERS 

FLEMINGSflURG   J 
FORDS   FERRY   DAM   iO 

9« 
97 
96 
93 
99 

7-31 

8-25+ 

B-2S 

6-30+ 
7-   9 

;  » 

1-   5 

I-   5 
1-    9 
I-   9 

1-   » 

3-18 
3-23 
3-18 
3-18 
2-21 

16 
15 

12 
12 
16 

3-23 
3-23 
3-23 
3-23 
2-21 

18 
19 

17 
18 
16 

3-23 

3-28 
3-28 
3-26 
2-21 

16 
24 
23 
22 
16 

4-15 
4-23 
4-14 
3-26 
3-23 

28 
28 
27 
22 
28 

4-23 
4-24 
4-24 
4-23 
3-28 

79 
32 

30 
31 
31 

10-?  8 
10-19 
10-19 
10-18 
11-    6 

30 
31 
28 
31 
27 

11-    6 
10-28 
10-19 
10-26 
11-   6 

28 
28 
28 
28 
27 

11- 
11- 
11- 
11- 

11- 

8 
8 
3 
8 

17 

21 
21 
24 
21 

11 

11-17 
11-17 
11-   8 
11-17 
11-17 

12 
16 
18 
15 
11 

11-17 
11-17 
11-18 
11-17 
11-17 

12 
16 
9 
15 
11 

244 
239 
245 
244 
269 

239 
239 
230 
239 
249 

230 
225 
220 
225 
269 

205 
168 
188 
214 
226 

186 
178 
176 
176 
223 

FRANKFORT    LOCK    4 
GLASGOW  WKAY 
GOLDEN    POND    6    N 
GRAYSON    1    SE 
GREENSBURG 

96 
9* 
96 

95 

7-10 
10-   ♦+ 
4-»0 

8-27+ 

i  \ 

1-   4+ 
1-   9 

X-   9 

1-   4+ 

3-19 
2-21 
2-21 

2-21 

15 
10 

7 

10 

3-24 
3-18 
3-23 

3-23 

19 
20 
19 

20 

3-24 
3-23 
3-23 

3-23 

19 
21 
19 

20 

3-29 
4-14 
4-14 

3-23 

27 
27 
26 

20 

4-24 
4-23 
4-23 

4-23 

30 
30 
29 

30 

10-26 
10-28 
10-19 
10-19 
10-19 

31 
29 
31 
29 

32 

11-   8 
11-   6 
10-28 
10-28 
11-   7 

23 
26 

27 
27 
28 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

8 
8 
7 
3 
8 

23 
23 
23 
24 
21 

11-17 
11-17 
11-    8 
11-    8 
11-17 

19 
16 
16 
19 
18 

11-18 
11-17 
11-17 
11-18 
11-18 

12 
16 
12 
11 
12 

244 
269 
269 

270 

236 
244 
230 

239 

229 
230 
229 

230 

224 
206 
197 

229 

167 
168 
179 

179 

GREENVILLE    ?   W 
HtlOELBERC    LOCK    1* 
HENDERSON    7   SSW 
MICKKAN   1    E 
HINOKAN   SETTLEMENT   SCH 

95 
9» 
97 

8-25 

8-2»+ 

6-30 

-   3 

1-   1 
1-   5 
1-   9 
1-   5 

1-11+ 

2-21 
3-2? 
2-20 
2-21 

3-2  3 

10 
15 

15 
15 
11 

3-18 
3-23 
2-21 
2-21 
3-23 

19 
15 
17 
16 
11 

3-23 
3-23 
3-22 
3-17 
3-24 

23 
15 
22 
22 
24 

3-23 
4-15 
3-28 
3-17 
4-19 

23 

26 
28 
22 
26 

4-23 
4-24 
3-28 
4-14 
4-24 

30 
30 
28 
32 
30 

10-19 
10-19 
10-28 
10-19 

32 
29 

30 
32 

11-   6 
11-   3 
11-   6 
11-   7 
11-   3 

28 

24 
25 
20 
24 

11- 

11- 
11- 
11- 
11- 

8 
3 
6 
7 
3 

21 
24 
24 
20 
24 

11-17 
11-   8 
11-17 
11-    7 
11-   8 

12 

18 
10 
20 
17 

11-17 
11-16 
11-17 
11-17 
11-18 

12 
11 

10 
13 
12 

269 

240 
270 
269 
240 

244 
730 
269 
269 
2J0 

230 
225 
231 
235 
224 

228 
2  02 
2  23 
235 

202 

179 
178 
214 
188 

mopkinsviule 

ine; 

irvington 
leitchfielo 
lexington  w8  airport 

96 
98 
96 
9* 
95 

8-2*+ 

9-12 

8-25+ 

8-25 

8-22+ 

'-   2 

I-   5 
1-18 
1-   5 

I-   5 

1-   5 

2-21 
3-23 
2-21 
2-21 
2-21 

13 
14 
13 
13 
12 

2-21 
3-23 
3-22 
2-21 
3-22 

13 
14 
20 
13 
19 

3-22 

3-31 
3-23 
3-22 

3-28 

24 
24 

21 
23 
24 

3-23 
4-24 
3-28 
3-28 
3-28 

26 
26 
28 
27 
24 

4-14 
4-24 
4-23 
3-28 
3-26 

31 
26 
31 
27 
24 

11-   6 
10-12 
10-15 
11-   6 
10-28 

29 

30 
32 
27 
32 

11-   7 
9-19 
10-28 
11-   6 
11-   5 

25 
28 

28 
27 
28 

11- 
10- 
11- 
11- 
11- 

8 
19 
8 
8 
8 

23 
22 
21 
24 
24 

11-17 
11-   3 
11-17 
11-17 
11-17 

12 
19 
11 
13 
12 

11-17 
11-   8 
11-17 
11-17 
11-17 

12 
13 
11 

13 
12 

269 
230 
269 
269 
269 

269 

225 
240 
269 

240 

231 
202 
230 
231 
225 

229 
148 
214 
223 
223 

206 
171 
175 
223 
214 

LONDON    FAA    AIRPORT 
LOUISVILLE 
LOUISVILLE    WB   AP 
LOVELACEVILLE 
MAOISONVILLE    1    SE 

9A 
99 

100 
96 

97 

8-25+ 

6-30 

8-26+ 

6-30+ 

6-30 

\   2 

1-   5 
1-   5 
1-  5 
1-   9 
1-   5 

2-21 
2-20 
2-21 
2-21 
2-21 

10 
13 
16 
12 
12 

3-18 
2-21 
3-18 
2-21 
3-18 

17 
17 
19 
12 
18 

3-23 
3-22 
3-23 
3-23 
3-23 

21 
21 
24 
22 
21 

4-14 
3-28 
3-28 
4-14 
3-23 

28 
28 
28 
28 
21 

4-24 
3-28 
3-28 
4-23 
3-28 

32 
26 
26 
31 
30 

10-19 
10-28 
10-28 
10-19 
10-19 

31 
31 
31 
32 
32 

11-   3 
11-   6 
11-    8 
10-28 
11-   6 

27 
28 
24 
28 
28 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

8 
17 

e 

7 
7 

23 
10 
24 
18 
21 

11-17 
11-17 
11-17 
11-    7 
11-17 

15 
10 
13 
18 
10 

11-17 
11-17 
11-17 
11-17 

11-17 

15 
10 
13 
11 
10 

269 

270 
269 
269 
269 

244 
269 
244 
759 
244 

230 
240 
230 
229 
229 

203 

m 

225 
197 

728 

178 
71* 
714 
179 
205 

MAMMOTH  CAVE   PARK 
MANCHESTER    »  SE 
MAYFIELD 
MAYSVILLE    DAM   33 
NIDOLESBORO 

9* 
97 
9S 
9» 

95 

8-25+ 

8-24+ 

7-18 

8-26+ 

6-26+ 

-   I 

1-  4+ 
1-   5 
1-  5 
1-  6+ 
1-18+ 

3-16 
3-21 
2-21 
3-19 
2-21 

15 
16 
16 
10 
10 

3-23 
3-23 
2-21 
3-24 
3-23 

17 
16 
16 
16 
20 

3-23 
3-23 
3-16 
3-28 
3-23 

17 
16 
24 
24 
20 

4-23 
3-29 
3-23 
3-29 

4-19 

28 
26 
26 
25 
26 

5-16 
6-17 
4-14 
4-24 
4-24 

32 
31 
31 
32 

30 

10-12 
10-19 
10-28 
10-19 
10-19 

31 
24 
31 
32 
30 

11-   6 
10-19 
11-    6 
11-   3 
11-   3 

28 
24 
27 
27 
24 

11- 
10- 
11- 
11- 
11- 

8 

19 
7 
8 
3 

20 
24 
21 
23 
24 

11-    8 
11-    8 
11-17 
11-18 
11-    8 

20 
18 
13 
IX 
18 

11-17 
11-18 
11-17 
11-16 
11-18 

13 
12 
13 
11 
14 

24* 

242 
269 
244 
270 

230 
230 
269 
239 
230 

2  30 
210 
236 
225 
225 

197 
204 
228 
219 
202 

1*9 
156 
197 
178 
178 

MONTICELLO 

MOUNT    STERLING 
MOUNT    VERNON 
MURRAY 
OWENSBORO   2   W 

97 
98 
9A 
96 
95 

8-26 
6-29 
7-   9+ 
7-30 
8-2  »+ 

I   I 

1-  5 
1-    5 
1-   5 

1-   5 

1-   6 

2-21 
3-16 
3-18 
2-21 
2-21 

10 
16 
15 

14 
15 

3-23 
3-22 
3-23 
2-22 
2-21 

19 
20 
18 
19 
15 

3-23 
3-28 
3-27 
3-16 
3-22 

19 
23 
24 
23 
24 

3-26 
3-28 
3-27 
3-23 
3-23 

28 
23 
24 
25 
26 

4-23 
4-13 
4-24 

4-14 
3-76 

29 
32 
32 
31 

30 

10-19 
10-28 
10-19 
10-28 
11-    6 

31 
28 
30 
31 
28 

10-28 
10-28 
10-28 
11-   6 
11-   6 

28 
28 
27 
28 
28 

11- 

11- 
11- 
11- 
11- 

8 
8 
8 

7 
S 

19 
20 
18 
18 
23 

11-    8 
11-    8 
11-    6 
11-    7 

11-17 

19 
20 
18 
18 
12 

11-18 
11-17 
11-17 
11-17 
11-17 

12 
16 

15 
13 
12 

270 
244 
244 
269 
269 

230 
231 
230 
258 
269 

230 
225 
226 
236 
231 

21* 

21* 
215 
228 
278 

179 
198 
178 
197 
223 

PADUCAH  FAA  AIRPORT 

PADUCAH 

PIKEVILLE 

PRINCETON 

RICHMOND 

95 
97 
98 
98 
95 

8-24 
7-30+ 
6-25+ 
6-30 
8-26+ 

-  \ 

1-   6 
1-   5 
1-   6 
1-   5 

1-   6+ 

2-21 
2-21 
2-21 
2-21 
3-18 

15 
13 
12 
9 
14 

2-21 
2-21 

3-18 
3-23 
3-23 

15 
13 
20 
19 
18 

3-    7 
.  3-16 

3-23 
3-23 
3-28 

24 
24 

22 
19 

24 

3-23 
3-23 
3-23 

4-14 
3-29 

25 
25 
22 
25 

27 

3-28 
4-23 
3-29 
4-23 
4-23 

32 
32 
29 
29 
30 

10-28 
10-2  8 
11-    3 
10-28 
10-19 

29 
30 
29 
31 
32 

11-    6 
11-    6 
11-    8 
11-    6 
11-    7 

24 
28 
24 
28 

27 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

6 
7 
8 
3 
8 

24 
24 
24 
20 
23 

11-17 
11-17 
11-16 
11-   6 
11-17 

12 
XI 

17 
20 
18 

11-17 
11-17 
NONE 
11-17 
11-18 

12 

11 

12 
10 

269 
269 

269 
245 

249 
249 
245 
230 

239 

244 
236 
230 
230 
225 

228 
228 
230 
206 
223 

214 

188 
219 
188 
179 

RUSSELLVILLE 

ST    JOHN    BETHLEHEM   ACAD 

SCOTT SVILLE 

SHELBYVILLE 

SOMERSET    1    N 

95 

95 
96 
93 

8-25+ 

6-25 
7-16 
8-2  5< 

-   i 

1-  5 

1-   5 
1-   5 
1-   5 

2-21 
2-22 
2-21 
3-16 
3-18 

11 
16 
12 
14 

15 

2-21 
3-   2 
2-21 
3-22 

3-23 

11 

20 
12 
18 
19 

3-23 
3-23 
3-23 
3-23 
3-23 

21 

23 
23 
21 
19 

4-14 
3-23 
3-23 
3-28 
3-28 

28 
23 
23 
25 

25 

4-23 
4-   4 
4-23 
4-23 
4-24 

30 
32 
31 
31 
31 

10-19 

10-19 
10-18 
10-19 

32 

32 
32 
31 

11-    7 

10-28 
10-28 
10-28 

26 

27 
28 
28 

11- 

11- 
11- 
11- 

8 

3 
8 
8 

21 

20 
23 
22 

11-17 

11-    8 
11-17 
11-17 

15 

20 
13 

19 

11-17 

11-17 
11-17 
11-18 

15 

16 
13 
11 

269 

269 
244 
245 

269 

240 
240 
239 

230 

230 
230 
230 

207 

219 
214 
214 

179 

179 
178 
178 

SUMMER    SHADE 
VANCEBURG    DAM    32 
WARSAW    MARKLAND    DAM 
WEST    LIBERTY 
WILLIAMSBURG    2 

97 
96 

97 
96 

e-  3 

8-244 

8-24 
B-244 

-   I 

1-   5 
1-    5 

1-   64 

1-    44 

2-22 

3-18 

3-2  3 
2-22 

10 
16 

15 
11 

2-22 

3-ie 

3-24 

3-18 

10 
16 

2C 

n 

3-22 
3-23 

3-2« 
3-23 

23 
21 

20 
22 

4-14 
3-28 

4-lS 
3-28 

27 
25 

26 

27 

4-23 
4-14 

4-24 
4-24 

30 
31 

30 
32 

10-28 
10-26 
11-    3 
10-19 
10-19 

30 
32 
29 
27 
32 

11-   6 
11-    3 
11-    6 
10-19 

11-    3 

28 
27 
21 
27 
28 

11- 
11- 
11- 
11- 
11- 

8 
8 
8 
3 
8 

21 
23 
21 
23 
19 

11-17 
11-17 
11-17 
11-    8 
11-    8 

17 
19 
14 
18 
19 

11-18 
11-18 
11-17 
11-18 
11-18 

12 
12 
14 
10 
12 

269 
245 

240 
269 

268 
244 

229 

235 

231 
230 

224 

230 

206 
220 

187 
220 

188 
195 

ITS 

178 

WILLIAMSTOWN    5    WSW 
WOLF    CREEK    DAM 

97 
95 

6-26 

8-2  64 

-   [ 

1-   6 

1-  6 

3-23 
3-1! 

16 
16 

3-23 
3-23 

16 
IS 

3-2S 

3-2« 

21 
22 

3-29 

4-16 

21 
28 

4-24 
4-24 

30 
29 

10-18 
10-19 

29 

30 

10-29 
11-    3 

28 

27 

11- 
11- 

8 
8 

21 
20 

11-17 
11-    8 

10 
20 

11-17 
11-18 

10 
12 

239 
244 

239 
230 

224 
229 

214 
201 

177 
178 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  4 

«  X  I.J.    V. 

yi.vx-i.x 

I'w'lN 

jn.L\\-i 

VVllX 

J^     IVi 

WVILJ 

Lvir.iN 

I 

KENTUCKY 
1959 

Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

DEWEY   DAM 

EVAP 
DEP 

-_ 

; 

- 

- 

B4.98 

85.41 

B5.94 

B5.42 

B4.40 

B2.05 

_ 

. 

WIND 

- 

- 

- 

- 

B1487 

897 

B  271 

61 

164 

235 

_ 

. 

~ 

DIX   DAM 

EVAP 
DEP 

- 

; 

- 

BS.I4 

5.55 

6.37 

7.42 

B6.06 

5.97 

B3.93 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

B2331 

1523 

1064 

1131 

644 

1108 

906 

_ 

_ 

; 

MADISONVILLE    1    SE 

EVAP 
DEP 

-_ 

- 

-_ 

6.25 

6.60 

8.17 

7.74 

B5.93 

85.26 

- 

- 

- 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

2149 

1851 

1370 

1204 

1021 

1093 

- 

_ 

_ 

I 

WOLF   CREEK   DAM 

EVAP 
DEP 

-_ 

- 

-_ 

B4.48 

B5.66 

5.38 

B6.57 

6.21 

5.12 

B3.78 

- 

- 

- 

WIND 

" 

" 

1151 

843 

669 

712 

544 

878 

909 

1427 

- 

- 

CHANGES  IN  STATION  NAMES 


NEW  NAME 

ALBANY  4  N 

HENDERSON  7  SSW 

LONDON 

SHELBYVILLE 

WARSAW  MARKLAND  DAM 


ALBANY  4  N 
BARBOURVILLE 
CADIZ  LOCK  E 
CLERMONT  1  SSE 
FRENCHBURG 

GREENSBURG  HIWAY  61 

LONDON 

LONDON 

RICHMOND 

SEBREE 

SHELBYVILLE 
VANBUREN 


BR 


OLD  NAME 

ALBANY 

HENDERSON  4  SW 
LONDON  3  W 
SHELBYVILLE  2  W 
WARSAW  LOCK  39 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

All  equipment  moved  4.0  miles  N 
All  equipment  moved  100  feet  NE 
All  equipment  moved  15  yards  SSE 
All  equipment  moved  0.2  mile  S 
All  equipment  moved  0.4  mile  WSW 

All  equipment  moved  100  feet  S 
All  equipment  moved  3.5  miles  NE 
All  equipment  moved  1.0  mile  NE 
All  equipment  moved  0.5  mile  SW 
All  equipment  moved  0.1  mile  E 

All  equipment  moved  0.2  mile  ENE 
All  equipment  moved  0.5  mile  W 


DATE 

March  1959 
September  1959 
August  1959 
December  1959 
August     1959 


November 

1, 

1958 

July 

17, 

1959 

December 

15, 

1959 

June 

22, 

1959 

July 

9, 

1959 

April 

1, 

1959 

August 

26, 

1959 

November 

5, 

1959 

June 

19, 

1959 

May 

1, 

1959 

December 

14, 

1959 

October 

26, 

1959 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION 
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<^ 


O   -W 
"   Q 
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AVERAGE  TEMPERATURE 


158 


STATION  INDEX 


StAhoi 


ADOIIOM   WW  «9 
AOOL^HUS    1    N 
ALftANV     «    N 
«Lt.CN 
ANCHUMAuC 

APCK    2   NC 
ASHLAND   OAM   1<) 

aAHBOUKVULC 
BANDaTONN   i    J   miP   «.tM 
tAXICR 

UAVCK   DAM 
OCNHAM 
BCNTON 
BENTON   2 
CERCA   COLLrOC 

eeRCA   MATER   WORKS 

MAINE 

BLCDSOt    2    SSC 

eoMNieviCLf 

BOWtlMt.   liHEKN 

BOWtlNL.   liREEN   SUBSTA 
BOM.INLJ   ^ECN   FAA   AP 
tJRCNI    DAM    M 
UHOWNSVILLC    LOCK   t> 
OURDINE    2    NC 

OURKCSVILLC 
CAOi;    LOCK   I 

calhoun  lock  2 
campullsville 

caneyvulE 

carrollton  locr  i 
ccav  city  i  www 
clermont  1  sse 

CLINTON 

coee 

COLLEGE  HILL  LOCK  11 
•COVINGTON  MB  AIRPORT 
CUNeERLANO  FALLS  ST  P« 
CYNTHIANA 
CYNTHIANA  2 

DANVILLE 
OAVELLA 
DELPHlA  1  E 
OEHA 
Oe«Y  0AM 

DIX  0AM 

DUNDEE  BARRETTS  FORO  BR 

OUNMOR 

OYER 

EOOYVILLE  LOCK  F 

EDMONTON 
ELIZABETHTOWN 
CLKMORN  CITY 
ELKTON  2  S 
FALMOUTH 

FARrCRS 

FLEMINCSBURO 
FLEMINCSBUR6  3 
FORD  LOCK  10 
FORDS  FERRY  0AM  50 

FRANKFORT  LOCK  * 
FRANKLIN  1  E 
FREE&URN  2  SM 
FRENCHBURO 
GAMALIEL 

GEORGETOVN  MATER  WORKS 
GEST  LOCK  3 
GLASGOW 
GLASGOW  WKAY 
GLENDALE  1  £ 

GOLDEN  POND  8  N 
GRANT  DAM  38 
GRAYSON 
GRAYSON  1  S£ 
GREENS BURG 

GHEENS8URG  MIWAY  61  B« 
GREENUP  DAM  30 
GREENVILLE  2  W 
MALEYS  MILL 
HART FORO  6  NM 

HAZARD 

HAZARD  HATER  WORKS 

HEIDELBERG  LOCK  1* 

HENDERSON  7  SSW 

HERNOON 

HICKMAN  1  E 

HICKSVILLE 

HIGH  BRIDGE  LOCK  7 

HINDMAN  SETTLEWNT  SCH 

HOOGENVILLE  NAT  PARK 

HOPKINSVILLE 

HYOEN 

INEZ 

IRVINGTON 

JACKSON 


County 


MCCKINNIOUl 

ALLIN 

CLINTON 

FLOYO 

JtfFKNSON 


02**  bOYO 
Oial  KNOX 
OW/iNCLSOH 
0%90  mRLAN 


ENURU 


OHIO 

HARLAN 

MARSHALL 

MARSHALL 

MADISON 

MADISON 

LAWRENCE 

HARLAN 

HART 


040«  WARREN 

090 T I  WARREN 
0909 ! HARRCN 
09701 CAMPBCLL 
1046  EDMONSON 
1120  PIKE 

ll>T  CUMBERLAND 

120&  TRIGG 

1227  MC  LEAN 

12M  TAYLOR 

129A  GRAYSON 

13A5  CARROLL 
1976  POWELL 
1611  BULLITT 
16311  HICKMAN 
1669  CALOtCLL 


ESTILL 

BOONE 
WHITLEY 
HARRISON 
HARRISON 

BOYLE 

MARTIN 

PERRY 

KNOTT 

FLOYD 

MERCER 

OHIO 

MUHLENBERG 

BRECKENRIOOE 

LYON 


2469  METCALFE 


2510 
2526 

25AB 

2775 

2791 
2903 
2906 
2953 
2961 

3028 
3036 
30*6 
3052 
3112 

319* 
3203 
32*1 
32*6 
3252 

3295 
3358 
3391 
3392 
3*30 


HARDIN 
PIKE 
TODD 
PENDLETON 

ROHAN 

FLEMING 

FLEMING 

MADISON 

CHITTENOEN 

FRANKLIN 

SIMPSON 

PIKE 

MENIFEE 

MONROE 

SCOTT 

HENRY 

BARREN 

BARREN 

HARDIN 

TRIGG 
BOONE 
CARTER 
CARTER 
GREEN 


3435  GREEN 


GREENUP 
MUHLENBERG 
CHRISTIAN 
OHIO 


3816  FULTON 
3821 {GRAVES 
3837| JESSAMINE 
3899: KNOTT 
3929  I  LARUE 

399*1  CHRIST  IAN 

*0931lESUIE 

*1 3*  MARTIN 

*16S    BRECKINRIDGE 

*196    BREATHITT 


Station 


JElttMIAH 
KICNI    1    NNC 

RINTUCKV    0AM 
LA   ORANUC    1    SM 
LANCASTIN 

LI  ITCHT  ICLO 

LmiHGION   WB   AIRIKJRT 

LlttCRTY 

LITTLE  HICKMAN  LOCK  • 

LOCKPOKT  LOCK  2 

LOOLICK  1  S 
LONDON 

LONDON  FAA  AP 
LOUISA 
LOUISA  2 

LOUISVILLE 

LOUISVILLE  BOVMAN  FLO 
•LOUISVILLE  WB  AP 
LOUISVILLE  UPPER  OAOE 
LOVELACEVILLE 

LUCAS 

MADISONVILLE  1  SC 
MAI440TH  CAVE  PARK 
MANCHESTER  *  SC 

MAYFICLD 

MAY5VILLE  DAM  35 

MC  KEE 

MC  KINNEVSBURG 

MET  A 
MIDOLESBORO 

MIDDLESBORO  SEWAGE  PL 

MIDWAY 

MILLERS6UR0 

MILLERSTOWH 

MONT  I CELLO 

MOREHEAD  STATE  COLLEGE 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON 
MUNFORDVILLE  1  N 
MURRAY 

OLIVE  HILL 

OLIVE  HILL  2    WNW 

OLNEY 

ONEIDA 

ONEONTA  DAM  35 

OWENSBORO  2  W 

OWENSBORO  DAM  *6 

PAOUCAH  FAA  AIRPORT 

PAOUCAH 

PAOUCAH  SEWAGE  PLANT 

PAINTSVILLE 
PIKEVILLE 
PI NEVILLE 
PRINCETON 
RAVENNA  LOCK  12 

RICHMOND 
ROCHESTER  LOCK  3 
RUSSELLVILLE 
RUSSELLVILLE  SUBSTA 
SAOIEVILLE 

ST  JOHN  BETHLEHEM  ACAD 
ST  MARY 

SALVISA  LOCK  6 
SALYERSVlLLE 
SALYEBSVILLE  2  SE 

SCOTTSVILLE 

SCOTTSVILLE  2  SW 

SEBREE 

SHAWNEE  STEAM  PLANT 

SHELBYVILLE  2  W 

SHEPHERDSVIULE 
SHITHFIELD  A  S 
SOMERSET 
SOMERSET  1  N 
SPRINGFIELD 

STEARNS 
SUMMER  SHADE 
SUMMER  SHADE  SUBSTA 
TATHAM  SPRINGS 
TAYLORSVILLE 

TOMPKINSVILLE 
TURKEY  CREEK  SCHOOL 
TYRONE  LOCK  5 
UNIONTOWN  DAM  49 
VALLEY  VIEW  LOCK  9 

VANBUREN 
VANCE6URG  DAM  32 
WARSAW  MARKLAND  DAM 
WAYNESBURG  7  NE 
WEST  LIBERTY 

WILLIAMSBURG  2 
WILLIAMSTOWN  5  WSW 
WILLOW  LOCK  13 
WOLF  CREEK  DAM 
WOODBURY  LOCK  * 


*!»» 
4U« 

4*1* 
4H9 

4«|0 

4701 
4746 
»T»» 
4I25 

*«9  7 

4182 

*B93 
4198 
4943 

4848 

4849 
49S1 
495* 
4995 

4967 


County 


LITCMin 
Jlft«AMINl 

LIVINOtTON 

OLDHAM 

OARRAND 

ORAVSON 

PAYCTTE 

CAStV 

JESSAMINC 

HtNNY 

CLARK 

LAUREL 

LAUREL 

LAMBNCC 

LAWRENCE 

JEFFERSON 

JEFFERSON 
JEFFERSON 
JEFFERSON 
BALLARD 


5002  BARREN 
5067  HOPKINS 
5097  EDMONSON 
5111  CLAY 
5230  GRAVES 


5243 
5291 

5301 
5370 
5  389 

5394 
5*07 
5*30 
5*38 
952* 

5555 

56*0 
56*8 
568* 
5694 

6012 
6013 
6020 
6026 
6033 

6091 
6096 
6110 
6115 
6117 

6136 
6353 
636* 
65  75 
6679 


MASON 
JACKSON 

PENDLETON 

PIKE 

BELL 

BELL 

WOODFORD 
BOURBON 
GRAYSON 
WAYNE 

ROHAN 

MONTGOMERY 

ROCKCASTLE 

HART 

CALLOWAY 

CARTER 

CARTER 

HOPKINS 

CLAY 

CAMPBELL 

DAVIESS 
DAVIESS 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 
MC  CRACKEN 

JOHNSON 

PIKE 

BELL 

CALDWELL 

ESTILL 


MADISON 
OHIO 

70*9 1  LOGAN 
705*  LOGAN 
707*  SCOTT 


7091 
7096 
7121 
7129 
713* 

7215 
7220 
723* 
7311 
732* 

733* 
7*73 
7508 
7510 
760* 

7677 
7800 
7805 
792* 
79*6 

8060 
814* 
8179 


HARDIN 

MARION 

WOODFORD 

MAGOFFIN 

MAGOFFIN 

ALLEN 
ALLEN 
WEBSTER 
MC  CRACKEN 
SHELBY 

BULLITT 
SHELBY 
PULASKI 
PULASKI 
WASHINGTON 

MC  CREARY 

METCALFE 

METCALFE 

WASHINGTON 

SPENCER 

MONROE 
TRIGG 
ANDERSON 


GALLATIl 
LINCOLN 
MORGAN 


-BIG   SAmt;       2-CUlIBERLAKD;       3-GREEN; 


;-yiSSISSIPPI;       7-OHIO;       8-SALT;       9-TElfflESSKE 


REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Kentucky  may  be  obtained  by  writine  to  the  State  n  imntr.ir,.ri=t  ot  i«=,.v,   r. 

Lee  Terminal,  Standiford  Field,  Louisville  13,  Kentucky  or  to  any  Weather  Bureau  Sfficenlar  you.        ^         "  "  ^"^^^"   *'''P°''*  station. 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:   Temperature  in  °F- 
movement  in  miles.  ' 


precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind 


fnd''w"d"°?ab?e"^^^""''  '"  """  ^"'"'"'^  *^^*'''"-  •*""=»"  *>'P<'  P^°  "^   *  f°°t  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation 

Long-term  means  for  full-time  stations  (those  shown  in  the  Station  Index  as  "U.  S.  Weather  Bureau")  are  based  on  the  period  1921-1950   ,rti„=t=H 
o^  thr;eriod°?l31-?955"'       "  ''"  "'""""*  location.   Long-term  means  for  all  stations  except  full-time  We^^her  B^^^au  stafioL  a^e  b^s^d 

Climatological  divisions,  outlined  on  the  maps  in  this  bulletin  became  effective  with  data  for  June  1956. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

-  No  record. 

+   Also  earlier  date  (dates)  or  months. 

•  Amount  Included  in  the  following  measurement. 

*  the^^o^!^r=  "^  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however  the  reference  indicates  that  the 
thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building.  ieicicui,e  inaicaies  tnat  the 

B  Adjusted  to  full  month. 

*^   "''!?.  *"''^'=°^^^'"  ^t«ti°"s  denoted  by  "C"  in  the  "Refer  to  tables"  column  of  the  Station  Index  are  processed  for  special  purposes  and 
Precipitation  Datl""  ^'^''^P"^*  ^°"  ""'»"■  ^'^"^^^   °^   -«--<»  ^o^  recorder  -  only  stations  may  be  found  in  the  annuaHssie'^o^-Hourly 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

"  ?or  detailed^daiirrecorS'^^'"^'  ''  ''"""^"   "'""  '^  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.   See  monthly  Climatological  Data 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
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